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BASELINE  HAZARDOUS  WASTE  STREAM  CHARACTERIZATION 
SURVEY  AT  THE  21  ST  TACTICAL  FIGHTER  WING, 
ELMENDORF  AIR  FORCE  BASE,  ALASKA 


INTRODUCTION 

The  Elmendorf  Air  Force  Base  (AFB)  Bioenvironmental  Engineering  Services 
(BES)  requested  assistance  from  Armstrong  Laboratory  in  performing  a  compre¬ 
hensive  baseline  analysis  of  all  chemical  waste  streams  on  Elmendorf  AFB,  Alaska 
(Appendix  A).  The  survey  was  prompted  by  increased  regulatory  oversight  of  all  envi¬ 
ronmental  programs  at  Elmendorf  AFB  and  the  desire  by  both  the  base  Environmental 
Coordinator  (21  CES/DEEV)  and  BES  to  improve  the  overall  management  control  of 
the  base's  hazardous  waste  program.  The  survey  was  conducted  by  the  following 
personnel: 


Capt  Patrick  T.  McMullen 

AL/OEBE 

MSgt  Michael  J.  Wantland 

AL/OEA 

MSgt  Benjamin  Hernandez 

AL/OEBE 

TSgt  Mark  S.  Bishop 

AL/OEBE 

SSgt  Robert  P.  Davis 

AL/OEBE 

A1C  Christopher  Feagin 

AL/OEMB 

Base  Description 

Elmendorf  AFB  borders  Anchorage,  Alaska,  north  of  Ship  Creek  and  is  adjacent 
to  Fort  Richardson.  The  base  is  headquarters  for  the  11th  Tactical  Control  Wing  and 
the  21st  Tactical  Fighter  Wing  with  its  two  F-15  squadrons.  The  base  is  located  along 
the  Turnagain  Arm  of  Cook  Inlet  at  the  base  of  the  picturesque  Chuagh  Mountain 
range. 


Hazardous  Waste  Program 

The  Hazardous  Waste  Program  is  managed  through  the  base  Civil  Engineer, 
Environmental  Coordinator  and  Contract  Planning  Office  (21  CES/DEEV).  The 
Defense  Reutilization  and  Marketing  Office  (DRMO)  is  responsible  for  contractual 
removal  of  hazardous  waste.  BES  supports  the  program  through  annual  industrial 
shop  surveys  and  hazardous  waste  sampling.  The  base  has  approximately  180 
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industrial  shops  and  186  active  waste  streams.  Because  of  the  large  equipment, 
manpower,  and  technical  expertise  requirements  required  to  accomplish  the  baseline 
survey,  BES  requested  Armstrong  Laboratory  support. 

Objectives 

The  first  objective  of  this  survey  was  to  visit  workplaces  to  sample  and  analyze  all 
active  waste  streams  and  oil/water  separator  sludge  from  14  selected  sites  to  acquire 
information  in  determining  the  presence  of  hazardous  waste.  The  last  objective  was  to 
characterize  the  contents  of  54  drums  containing  unknown  material  located  at  hanger 
1,  building  11-670,  and  the  21st  CES  Power  Plant,  building  22-004. 


DISCUSSION 

Method 

Each  sample  was  taken  to  provide  a  representative  sample  of  the  waste. 
Stratification  of  the  waste  due  to  age  and/or  varying  physical  properties  was  taken  into 
account.  All  field  sampling  met  the  Environmental  Protection  Agency's  (EPA)  criteria 
for  representative  solid  waste  sampling  according  to  EPA  publication  number  846, 
Test  Methods  for  Evaluation  of  Solid  Waste."  A  total  of  1 18  samples  was  taken  from 
drums  and  oil/water  separators  using  the  established  EPA  criteria  (1). 

Drummed  liquids  were  extracted  by  using  a  composite  liquid  waste  sampler 
(COLIWASA).  A  COLIWASA  is  a  three  foot  (1.22m)  cylindrical  glass  tube  containing  a 
plug  rod  that  is  used  to  close  the  end  of  the  glass  tube.  A  COLIWASA  permits 
representative  sampling  of  multiphase  wastes  of  a  wide  range  of  viscosity,  corrosivity, 
volatility  and  solids  content.  A  separate  COLIWASA  was  used  to  collect  the  sample 
from  each  drum. 

Sludge  samp.js  were  obtained  by  scooping  the  sample  container  into  the 
sludge  when  possible.  Paint  sludge  samples  were  obtained  by  tearing  the  dried  paint 
into  pieces  and  putting  the  pieces  into  the  sample  container. 

All  samples  were  collected  in  Eagle  Pitcher  Level  II  Certified  bottles.  The 
bottles  are  cleaned  by  the  vendor  according  to  EPA  protocols  in  order  to  eliminate  the 
container  as  a  source  of  sample  contamination.  Each  sample  bottle  was  labeled  with 
a  unique  sample  number  to  avoid  misidentification. 
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All  samples  were  shipped  to  the  Armstrong  Laboratory,  Analytical  Services 
Division  where  they  were  logged  into  the  computer  system  and  prepared  for  shipment 
to  Raba-Kistner  Consultants,  Inc.,  for  analysis. 

Survey  Overview 

A  concerted  effort  was  made  by  all  parties  involved  to  accomplish  this  survey  with 
maximum  logistic  and  economic  efficiency.  The  overall  sampling  and  analysis  plan 
was  coordinated  on  the  first  survey  day  with  Mr  Sam  Swearingen,  Chief  DRMO,  to 
avoid  duplication  and/or  incorrect  analysis  requests.  To  reduce  analytical  costs, 
composite  samples  were  taken  on  waste  oil  samples  since  all  waste  oil  is  combined  at 
DRMO.  The  first  day  of  the  survey  was  devoted  to  organizing  the  equipment  for 
efficient  daily  deployment,  safety  and  sampling  procedure  training  for  all  personnel 
and  refining  a  comprehensive  work  plan.  The  next  5  days  were  spent  on  the  actual 
sampling.  An  outbriefing  was  provided  to  Col  Creighton,  21  TFW/CC,  on  the  final  day 
of  the  survey. 


Sampling  Strategy 

The  purpose  of  this  survey  was  to  determine  if  wastes  generated  at  all  industrial 
processes  are  hazardous  according  to  guidance  under  the  Resource  Conservation 
Recovery  Act  (RCRA).  The  4  characteristic  tests  for  hazardous  wastes  are  ignitability, 
corrosivity,  reactivity,  or  toxicity  characteristic  leachate  procedure  (TCLP)  according  to 
Title  40,  Code  of  Federal  Regulations  (CFR)  261,  "Identification  and  Listing  of 
Hazardous  Waste."  Analysis  required  to  determine  if  waste  oil  can  meet  recycle 
specifications  under  Title  40,  CFR  266.40,  are  major  components,  flash  point,  total 
metals  for  energy  recovery,  and  total  organic  halogens  (2).  Sampling  strategies  were 
implemented  at  Elmendorf  AFB  in  order  to  adequately  and  properly  identify  the 
contents  of  each  waste  stream  and  drum  of  unknown  material  or  waste.  Each  waste 
stream  or  drum  was  either  sampled  individually  or,  when  feasible,  with  another  drum. 

Analytical  Results 

Located  in  the  appendixes  are  the  analytical  results  organized  and  grouped 
according  to  building  number,  raw  sample  results,  key  to  notations  and  maximum 
contaminant  concentrations: 


Appendix  B: 
Appendix  C: 
Appendix  D: 
Appendix  E: 
Appendix  F: 
Appendix  G: 


Waste  Stream  Analysis 

Oil/Water  Separators 

Unknown  Drum  Characterization 

Key  to  Notations,  Symbols  and  Abbreviations 

Maximum  Contaminant  Concentrations 

Report  of  Analysis  (raw  results) 
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RECOMMENDATIONS 


A  disposal  drum  tracking  system  is  needed  to  prevent  drums  from  being 
abandoned  at  collection  points  without  documentation.  A  number  of  bases  have 
already  established  a  system  to  numerically  code  all  drums  used  in  shops  for  waste 
storage  (hazardous  and  nonhazardous).  The  Civil  Engineering  Squadron  at  Andrews 
AFB  has  an  excellent  system  of  tracking  drums.  An  empty  drum  is  first  assigned  a 
control  number  that  is  recorded  by  one  responsible  individual  through  the  use  of  a 
master  control  log.  The  drum  is  then  issued  to  the  unit  hazardous  waste  monitor  for 
use.  After  the  drum  is  full  of  waste,  it  is  taken  to  the  hazardous  waste  and  used  oil 
accumulation  point  for  later  disposal.  The  control  number  on  the  drum  is  verified  prior 
to  acceptance.  The  key  to  this  program  is  accountability. 
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APPENDIX  A 

Elmendorf  AFB  Request  Letter  With  Attachments 


< 


DEPARTMENT  OF  THE  AIR  FORCE 

PACIFIC  AIR  FORCES 


FROM:  USAF  RGN  HOSP  ELMENDORF/SGPB  10  December  1990 

24800  HOSPITAL  DRIVE 
ELMENDORF  AFB  AK  99506-3700 

SUBJECT:  Request  for  Specialized  Haze  dous  Waste  Sampling 

TO:  HQ  llAF/SG-T^fSr*^ 

HQ  PACAF/SGPB  tyvLl 
AFOEHL/EQ/S^Jt*- 
IN  TURN 

1.  Provided  at  Attachment  1  are  requests  from  the  Elmendorf  AFB,  Civil 
Engineering  Squadron  requesting  hazardous  waste  analysis  for  a  number  of 
unknown  hazardous  material  containing  drums. 

a.  The  first  request  addresses  five  concrete  lined  drums  suspected  to 
contain  cyanide. 

b.  Request  number  two  addresses  hazardous  waste  characterization  of 
approximately  360  drums  containing  unknown  materials  being  stored  at  the  base 
hazardous  waste  storage  facility  awaiting  disposal. 

2.  Bioenvi ronmental  Engineering  has  recently  assumed  all  base  and  remote  site 
hazardous  waste  stream  characterization  tasking;however,  due  to  the  number  of 
barrels  currently  in  storage  requiring  sampling  and  the  configuration  and 
associated  hazard  posed  to  sampling  personnel  by  the  five  suspect  cyanide 
containing  drums, assi stance  from  AF0EHL/EQE  is  requested  to  expedite  sample 
collection  and  analysis. 

3.  Provided  at  Attachment  2  is  a  cost  estimate  projection  for  anticipated 
1991  hazardous  waste  analytical  requirements.  Full  characterization  of  the 
360  unknown  drums  is  considered  in  the  cost  estimate.  Due  to  the  nature  of 
the  five  cemented  drums, a  cost  estimate  could  not  be  projected. 

4.  Due  to  Elmendorf  AFB's  position  as  the  primary  hazardous  waste  receiving 
and  holding  point  for  Alaska,  we  request  this  project  be  given  priority  to 
preclude  potential  enforcement  violations  and  to  ensure  Elmendorf  can  continue 
to  receive  and  dispose  of  hazardous  waste. 
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5.  Please  contact  me  at  AUTOVON  317 - 
requested  in  support  of  this  project, 
appreciated. 


052—50 1 1  if  additional  information  is 
Your  assistance  in  this  is  greatly 


2  Atch 

1.  21  CSG/DEEV  Ltrs  of  Request 

2.  SGPB  Cost  Estimate  for  Hazardous 
Waste  Monitoring 


cc:  21  TFW/CV 
21  CSG/DE 
21  CSG/DEE 
USAF  RGN  HOSP/SGP 
21  CSG/DEEV 
AFOEHL/EQE 


(NY34:SPECSAM) 
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5  OCT  1990 

FROM:  21  CSG/DEEV 
3240 

SUBJECT:  Request  for  Sample  and  Analysis  of  Containers  of  Suspected  Poison  at 
FAC  22-009 


TO:  11  AF/SGPB 
3700 

Request  you  sample  and  analyze  five  containers  stored  at  the  Elmendorf 
hazardous  waste  facility,  Bldg.  22-009.  The  containers  are  85-gallon 
open-headed  drums,  filled  with  concrete  which  surrounds  small  cylinders 
containing  the  substance  to  be  determined.  This  information  was  obtained  by 
X-raying  the  containers.  The  only  evidence  of  what  substance  may  be  Inside  Is 
the  word  "cyanide"  written  on  the  container.  Our  POC  Is  Steve  Filer,  2-4157. 

ft 

WILLIAM  R.  REITER,  P.  E. 

Chief,  Engineering  &  Environmental 
Planning  Branch 


/}r£/f 3 
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FROM:  USAF  RON  HOSP/SOPB  4  December  1890 

24800  HOSPITAL  DRIVE 
ELUENDORF  AFB  AK  99906-3700 

SUBJECT:  Haxardous  Waite  Sampling  Coiti 

TO:  21  CES/DEEV 

1.  Pet  your  request,  the  following  information  comprises  a  cost  estimate  for 
hatardoui  watte  sampling  analysis  for  FY  1991.  Man-hour  and  non-disposable 
equipment  costs  are  not  included  in  the  price-out. 

2.  Unknown  materials  barrels  currently  stored  at  the  haxardous  materials 
warehouse : 

33S  to  360  drums 

No  actual  grouping,  no  definitive  sources 
Complete  analysis  required  360  8  (2000  =  (720K 

3.  Haxardous  materials  accumulation  points: 

27  locations 

Average  of  4  waste  streams  per  location 

Estimate  2  complete  analysis  and  2  partial  analysis  per  location 
2  complete  8  (2000  =  (4K,  2  partial  at  (1100  s  (2.2k 
27  sites  8  (4k  ♦  (2.2K  s  (167.4k 

4.  Estimate  of  unplanned  samples: 

Typical  23  per  year  (tundra  mushrooms) 

Complete  analysis  required 
23  8  (2000  =  (30k 

3.  Sampling  supplies  and  Incidents!!  for  493  samples 

Sampling  tubes  and  bottles  493  8  (19  -  (9367  ((9. 4k) 

Disposable  equipment  per  10  samples  50  8  (93  =  (2730  ((2.8k) 

Shipment  493  «  (10  =  (4930  ((3.0k) 

Total  (9.4k  ♦  (2.8k  *(3.0k  *  (17.2k 

6  Totals 

Unknowns:  (720.0k 

HasWaste  (167.4k 

Unplanned  (SO. 0k 

Supplies  (17.2k 


Total  (934.6k 
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7.  If  there  arc  any  questions  concerning  this  cost  estimate  please  contact 
B i oenv I r onmen t a  I  Engineering  at  SS2-431/4282. 


LINDSEY  J^-WATERHOUSE,  Major,  USAF,  BSC  ( ZPCI  :  WSDOCS  :  HMSTUf 3 ) 

Chief,  jKoenvi ronmental  Engineering 
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APPENDIX  B 

Table  1:  Waste  Stream  Analysis 
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*  Haste  Is  ignltable,  <14Q°F 

**  Exceeds  TOX  Malts  of  4000  ppa 

#  Exceeds  TCLP  Malts 
»  Exceeds  ER  criteria 

Full  TCLP  not  performed  on  10OT  organic  material  that  is  phased. 


TABLE  1.  WASTE  STREAM  ANALYSIS  (Cont. 
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24-800 

Ethyl  Alcohol 


APPENDIX  C 

Table  2:  Oil/Water  Separator  (Sludge)  Analysis 
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TABLE  2.  OIL  AND  HATER  SEPARATOR  (SLUDGE)  AHALYSIS 
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**  Exceeds  TOX  limits  of  4000  ppm 
#  Exceeds  TCLP  limits 
@  Exceeds  ER  criteria 

Full  TCLP  not  performed  on  100S  organic  material  that  Is  phased. 


TABLE  2.  OIL  AND  WATER  SEPARATOR  (SLUDGE)  ANALYSIS  (Co 


T, 


HTW  Motor  011  1 

Inorganic  Salts  26 
Inorganic 
Sludge  30 


APPENDIX  D 

Table  3:  Unknown  Drum  Characterization  Analysis 
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DRUM  CHARACTERIZATION  ANALYSIS 
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*  Waste  Is  ignitable,  <140°F 
**  Exceeds  70X  limits  of  4000  ppm 
f  Exceeds  TCLP  limits 
9  Exceeds  ER  criteria 

Full  TCLP  not  performed  on  100%  organic  material  that  is  phased. 


TABLE  3.  UtKNOWM  DRUM  CHARACTERIZATION  ANALYSIS  (Cont 
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Power  Plant 
22-004 


Brake  Fluid  89 


APPENDIX  E 

Key  to  Notations  in  Tables  1, 


2  and  3 
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KEY  TO  ALPHABET  NOTATIONS,  ELEMENT  SYMBOLS 
AND  ABBREVIATIONS  IN  TABLES  1,  2,  AND  3 


Denotes  TCLP  Volatiles,  Metal  Analytes,  Energy  Recovery  Metals: 


Alphabet  VOC  Analyte  Limits  of  Detection  (mq/Kq) 

a 

Benzene 

8.0 

b 

Carbon  Tetrachloride 

7.5 

c 

Chlorobenzene 

6.5 

d 

Chloroform 

9.0 

e 

1 , 2 -Di chi o roe thane 

12.0 

f 

1,1-Dichloroethylene 

6.0 

g 

Methyl  Ethyl  Ketone 

19.0 

h 

Tet rachloroethylene 

7.5 

i 

Trichloroethylene 

6.5 

j 

Vinyl  Chloride 

8.5 

k 

o  -  Cresol 

200.0 

1 

m  -  Cresol 

200.0 

m 

p  -  Cresol 

200.0 

n 

1,4  -  Dichlorobenzene 

7.5 

o 

2,4  -  Dinitrotoluene 

0.13 

P 

Hexachlorobenzene 

0.13 

q 

Hexachloro-l-3-butadiane 

0.5 

r 

Hexachlo roe thane 

3.0 

s 

Nitrobenzene 

2.0 

t 

Pentachlorophenol 

100.0 

u 

Pyridine 

5.0 

V 

2,4, 5-Tr i chlorophenol 

400.0 

w 

2,4, 6-Tri chlorophenol 

2.0 

Element 

Symbol  Metal  Analyte 

Ar 

Arseni c 

Ba 

Bari  ui» 

Cr 

Chromium 

Cd 

Cadmium 

Pb 

Lead 

Se 

Selenium 

Ag 

Silver 

Hg 

Me  rcury 

MC: 

Major  Components 

FP: 

Flash  Point 

HTW : 

Hazardous  Toxic  Waste 

RX: 

Reactivity 

ER: 

Energy  Recovery 

TOX: 

Halogens 

CORR: 

Corrosivity 

VOL: 

Volatile 

TCLP- 

•F/M:  Toxicity  Characteristic  Lea 

chate  Procedure-Full/Metal 

PHC : 

Petroleum  Hydrocarbon  Oil 

MEK: 

Methyl  Ethyl  Ketone 

ND: 

None  Detected  (below  detection  1 

imits  ) 

NP: 

Not  Performed 

APPENDIX  F 

Maximum  Contaminant  Concentrations 


MAXIMUM  CONTAMINANT  CONCENTRATIONS 
FOR  TOXICITY  CHARACTERISTIC  WASTES 


Waste  Stream 

Constituent 

Concentration 
( milligrams/liter ) 

EPA  HW 

*  Arsenic 

5.0 

D004 

*  Barium 

100.0 

D005 

Benzene 

0.5 

D018 

*  Cadmium 

1.0 

D006 

Carbon  Tetrachloride 

0.5 

D019 

Chlorodane 

0.03 

D020 

Chlorobenzene 

100.0 

D021 

Chloroform 

6.0 

DO  2  2 

*  Chromium 

5.0 

DO  07 

Cresol 

200.0 

D026 

m  -  Cresol 

200.0 

D024 

o  -  Cresol 

200.0 

D02  3 

p  -  Cresol 

200.0 

D025 

*  2,4-D 

10.0 

D016 

1,4  -  Dichlorobenzene 

7 . 5 

D027 

1 , 2 -D i chi o roe thane 

0.5 

D028 

1 , 1-Dichloroethylene 

0.7 

D029 

2,4-Dinitrotoluene 

0.13 

D030 

*  Endrin 

0.02 

D012 

Heptachlor 

0.008 

D031 

Hexachlorobenzene 

0.13 

D032 

Hexachlorobutadiene 

0.5 

D033 

Hexachlo roe thane 

3.0 

DO  3  4 

*  Lead 

5.0 

D008 

*  Lindane 

0.4 

DO  1 3 

*  Mercury 

0.2 

D009 

*  Methoxychlor 

10.0 

D014 

Methyl  Ethyl  Ketone 

200.0 

DO  3  5 

Nitrobenzene 

2.0 

DO  36 

Pentachlorophenol 

100.0 

DO  3  5 

Pyridine 

5.0 

DO  38 

*  Selenium 

1.0 

D010 

*  Silver 

5.0 

DO  1 1 

*  2,4,5-TP  (Silvex) 

1.0 

D017 

Tetrachloroethylene 

0.7 

D039 

*  Toxaphene 

0.5 

D015 

Trichloroethylene 

0.5 

DO  4  0 

2,4, 5-Tr ichlorophenol 

400.0 

DO  4 1 

2,4, 6 -Tr ichlorophenol 

2.0 

DO  4  2 

Vinyl  Chloride 

0.2 

DO  4  3 

*  Note:  Extraction  procedure  for  toxic  wastes;  TCLP  must  now  be 
utilized  for  characterizing  these  wastes 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10147  OEHL  SAMPLE  NO:  91010961 

SAMPLE  TYPE:  NhSTE  ,  HAZAROuUS/TOX  I C  D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGM  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESUL  T  S 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPh  1 

1  e  t  h  0  d 

Total  organic  halides 

.  0-47 

% 

Flash  Point  ' closed  cup > 

12  0 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

rng/k  g 

riroc  lor  1221 

<1.0 

rng  /kg 

Aroclor  1272 

<  1  .  0 

mg  /kg 

Aroclor  1242 

<  1 .  0 

mg /kg 

Aroclor  12^3 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  125^4 

<1.0 

mq/kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  /k  q 

Arsen  1  c 

0  .  022 

mg/L 

3  02  0 

'7 Go  0 

Cadmium 

<0.2 

mg/L 

3010, 

■•717  0 

Chromium 

<  0 . 25 

mg  'L 

3  010- 

719  0 

Lead 

0 . 7  O' 

mg  'L 

3  010- 

'7420 

Bar  1  u  m 

<0.5 

mg/L 

30  10 

"08  0 

Me  r  c  u  r  v 

-■  0  .  0  1 

mg.-  L 

7470 

Se 1 en ium 

<  0  .  02 

mg  --  L 

3  02  0  ■ 

"74  0 

S 1 1 ve r 

<0.05 

mg/L 

7  010  -• 

"776  0 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  5 : 

SAMPLE  IS  9°°4  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  t DEGREaSER )  AND  1%  LJaTEP 
-  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

TO: 


AL -OEBE 
BROOKS  AFB 


78275-5 0 0  0 


PAGE 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO-  GT91Q147  OEHl  SAMPLE  HO:  9  lU  10961 

SAMPLE  TYPE:  UASTE  ,  HAZARDOUS.--' T OX  I C  D I SPOS AL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUEO:  910306 

DATE  COLLECTED:  9i0225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  ROM  HCSP  ELMEMDOFF  'SGPB 


RESULTS 


Tes  t 


R  e  3 1  j  I  ts  U  ~'  i  t  - 


fci  ^  m  f  ^  p  ^  hi  d 


Analyzed  by:  Raba-K istner  Consu Hants ,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSqt  ,  USaF 
NCQIC  Technics  ^  Operations  Branch 


PAGE 


91 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910149  OEHL  SAMPLE  NO:  91010963 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX I C/D I SPOS AL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup) 

108 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg /kg 

Aroc lor  1221 

<  1 .  0 

mg  /k  q 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Ar  oc 1 o  r  1242 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg /kg 

Arsen  l  c 

<  0  .  02 

mg/L 

3020/7060 

Cadm i urn 

<0.2 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i um 

<  0.25 

mg  / L 

3010 / 7190 

Lead 

<0.25 

mg-'L 

3010 /742 0 

Total  organic  halides 

<  0  .  0  3 

0.' 

Mercu r  y 

NP 

mg/L 

7470 

Se 1 en i um 

NP 

mg  -'L 

3020/7740 

Si  1 ve r 

NP 

mg  ''L 

3  0 10/776 0 

Barium 

NP 

mg/L 

3010/7080 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 

NP  :  Test  Not  Performed 


TO: 


AL/OEBE 
BROOK  b  AT  3 


782  35  -5  0  iJ  0 
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ph!^E 


I  Lont  ’  d  ■’ 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  UF  ANALYSIS 

base  sample  no:  gt9 10149  oehl  sample  no:  91010943 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS' TQX  IC-'D  ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDOPF ,'SGPB 


RESULTS 


Test 


Re  su 1 t  s  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Commen  t  s : 

PETROLEUM  HYDROCARBON  i  KEROSENE  JET  FUEL  :  AND  -4°,  UJh  !  EF  . 
none  detected  and  the  detection  limits. 


Sample  is  96% 

-  Signifies 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants 


Re  v 1 e wed 


Michael  J .  Want  land  ,  MSg  t  , 
NCO I C  Technical  Operations 


USnF 
B  r  a  n  c  n 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G148  OEHL  SAMPLE  HO:  91010962 

Sample  type:  waste ,  hazardous- toxic  disposal 

SITE  I  DENT  I F I ER :  DATE  RECE I  MED :  9  103 0  8 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  submitted  BY:  usaf  rum  hcsp  elmemdorf.-scpb 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

ERA  Method 

Flash  Point  1  closed  cup  > 

>  2  0  0 

degrees  F 

1010 

Co  rro3ivitv 

S  I  NC 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg  -  L 

3  0  2  0  7  0  6  0 

Ba  r l urn 

<10.0 

mq  -  L 

3  0  1  0  y  7  0  8  0 

Cadmium 

0  .  1  c 

mg  'L 

3 0 10/713 0 

Ch  r om l um 

1 .  1 

mg  -  L 

3010/7190 

Lead 

0 . 7 

mg/L 

3  0  1  G/C’42  0 

tlercu  ry 

<  0  .  02 

mq  -  L 

74  70 

Se 1 en  l  um 

0.1 

mg.-'L 

3  02  0/^74  0 

S l 1 ve r 

<0.5 

m  q  •-  L 

3010  '776  0 

Hyd  roqen 

ion  (pH) 

1 1]  .  0 

1110 

Cyanide  1 

total  ! 

2  .  0 

SU  8-U  SEC 

Su 1 f ides 

1  0  .  0 

mg  ■  L 

SW  3-46  SEC 

Major  components  SM 


S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 


Co  mme  n  t  5 : 

SAMPLE  IS  57%  WATER  AMO  45%  D I  ETHYLENE  GLYCOL  POLYhLK VI ENE  E  T  H  E  F  S 
( BRAKE  FLUID  ) . 

•'  -  Signifies  none  defected  and  the  defection  limits. 


TO: 

AL  OEBE 

SPOOK  5  aF B  yx  -82  3  5  - 5 0 Y 2 

44 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF6,  TEXAS,  78233-3301 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91Q148  OEHL  SAMPLE  NO:  91010962 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS/TOX  IC'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  910331 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdopf  -sgrb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910150  OEHL  SAMPLE  NO:  91010964 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZAPDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECE1UED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDQRF.--'SGPB 


RESUL  !  S 


Test 

Re  su  1  t  s 

Units 

EPh  Method 

Total  organic  halides 

0  .  05 

% 

Flash  Point  (closed  cup) 

39 

deqrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg/kq 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1232 

<  1  .  0 

mg  /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

rng/kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg /kg 

Arsen  i  c 

<0.0  2 

mg  /L 

3020/7060 

Cadm i um 

2 . 5 

mg  --'L 

3010/7130 

Ch  r om i um 

<  0 . 25 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

2.3 

mg  /L 

301 0/7420 

Ba  r i um 

NP 

mg  /L 

3010/7080 

Me  rcury 

NP 

mg  /L 

7470 

Se 1 en i um 

NP 

mg/L 

3020/7740 

S l 1 ve  r 

NP 

mq  -  L 

3010/7760 

Major  components  SN 


SN  :  See  comment. 

NP  :  Test  Not  Performed 


TO: 


TV 


1  1  Lon  f 


AL--OEBE 
BPOOKS  AFB 


•  8  2  3  5  -  5  0  0  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 
SITE  IDENTIFIER: 


GT910150  OEHL  SAMPLE  NO:  91010964 

WASTE  ,  HAZARDOUS-- TOX I  C  -'D  I  SP03AL 

Date  RECEIUED:  910308 


Date  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  9 1053  1 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGN  H0SP  ELMEMD0RF.-SGP9 


RESULT'] 


R  e  3  u  I  t  s  IJn  i  t  a 


E A  Method 


Commen t  3 : 

SAMPLE  IS  99*  ETHANOL  AND  1*  UhTEP. 

<  -  Signifies  none  defected  and  the  detection  limits. 


Analysed  b' 


Raba-Kistner  Consultants 


Rev  i  etoed 


NCOIC  Technical  Operations 


UShF 
B  r  a  n  c  h 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I  RONliENT  AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910151  OEHL  SAMPLE  NO 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HA2APD0US/T0X I  C-'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGN  HOSP  ELMEMDORF  'SGPB 


91010965 


910308 

910531 


RESULTS 


Test  Resu  Its  IJn  i  t  s  EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup)  >200  degrees  F  1010 

Major  components  SN 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  SOS. i  5  IS  POLYMERS.  (BOTTOM  2  OS)  98S  WATER  AND  2S 
INORGANIC  MATTER. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  v  i  euied  by : 


Michael  J.  Wan t 1 ana^s^Sq t ,  UShF 
NCO I C  Technical  Operatibns  Branch 


TO: 

AL  QEBE  PAGE 

BROOKS  aFB  T  ;  ■'8235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910152  OEHL  SAMPLE  NO:  91010966 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS/ TOX  1C  ”01 SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

Date  COLLECTED:  910225  DATE  PEPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDORFx SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Units 

EH A  Me the 

Flash  Point  (closed  cup) 

9  0 

degrees  F 

1 0  1  o 

Corros ivi t  y 

SINC 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mq.  L 

3020/7060 

Ba r  i um 

<10.0 

mg  "L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Ch  ram i um 

<0.5 

mq  -’L 

3010  ”7190 

Lead 

1 . 9 

mg-’L 

3010/7420 

Mercury 

<0  .  02 

mq  L 

7470 

Selenium 

-0.1 

mg-'L 

3020/7740 

S i 1 ve r 

<0.5 

ma  -  L 

3  0 1 0 / 776  0 

Hvdrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

Sl*J  3 **6  SE 

Su  1  f  i des 

<10.0 

mg-’L 

Bid  b  — c  bE 

Benzene 

2400 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg  ”L 

Ch  loroform 

<5 . 0 

mg-’L 

m-Creso 1 

<20. 

mg  'L 

o-Cresol 

<20  . 

mg  --'L 

p-Creso  l 

<20. 

mg/L 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg-'L 

1  ,2-Dich loroethane 

<5 . 0 

mg  ”L 

1 , 1-Dich loroe  thene 

<5.0 

mg/L 

2  ,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mq  -  L 

Hexach lorobenzene 

<10 

mg  '  L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg  -'L 

Hexach loroethane 

<  10.0 

mg  -’L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg  /  L 

TO: 

al  'QEBE 

page 

SPOOK S  AFB  TX  79235- 

5  0  00 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT*  10152  OEHL  SAMPLE  NO:  91010*66 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS- TQX  I  C-"D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  uSrtF  RON  HOSP  ELMEMDORF  "S&PB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

ERA  Method 

Ni  t  robenzene 

<10.0 

mg,  L 

Pen  tach loropheno 1 

<10.0 

mg  L 

Py r l d l ne 

10.0 

mg  -  L 

U  l  ny 1  Ch lor lae 

<10.0 

mg  'L 

Tr  ich loroethylene 

<5.0 

mg  -'L 

Tetrachloroethylene 

<5 . 0 

mq-'L 

2  ,4 ,5-Tr ich loropheno  1 

<40. 

mg  'L 

2  ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg,-'L 

Ch  lordane 

NP 

mg,''L 

2  ,4-D 

NP 

mg. <  L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Heptach lor 

NP 

mg,  L 

Lindane 

NP 

mg  -  L 

Me  thoxych lor 

NP 

mg  L 

Toxaphene 

NP 

mg,'L 

S i 1  vex 

NP 

mg,'L 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 
NP  :  Test  Not  Performed 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  9  0S;  97%  MEK  AND  3%  WATER.  (BOTTOM  2 OH)  74%  WATER, 
25%  ORGANIC  SOIL  ( HUM  I S )  AND  1%  INORGANIC  SALTS. 

'  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


page  2  f.  Con  t  1  j  1 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END IRQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910152 


OEHL  SAMPLE  Nu:  91010966 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE  ,  HAZARDOUS.-'- TOX I C  'DISPOSAL 


ITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIVED:  9ioj-08 


DATE  COLLECTED:  910225 


DATE  REPORTE1"  :  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF  -'SGPB 


Test 


Resu  1  t  -i  Units 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Ii 


Reviewed  by! 


Michael  J.  Want  land,  MSqt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


page 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  no: 

sample  type: 

SITE  IDENTIFIER 
DATE  COLLECTED: 


GT91G153 


OEHL  SAMPLE  NO:  9101096 7 


WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIVED:  910303 
910225  DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Units 

EPh  Method 

Flash  Po l n  t 

(.closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Co  r  r os i v i t  y 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3  02  0 / 7  0  6  0 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mq/L 

3010/7080 

Cadm i um 

0.25 

mg/L 

3010/7130 

Ch  romium 

<0.5 

mg  'L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion 

(.  pH ) 

11.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SW  346  SEC 

Su 1 f ides 

<10.  0 

rng/L 

S W  8  46  SEC 

Major  components  SN 


S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  s : 


SAMPLE  IS  t  TOP  5%) 
95%)  63%  WATER  AND 
<  -  Signifies  none 


100%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  l MOTOR  OIL). 
3  7%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  t EMULS I F I  ED ) . 
detected  and  the  detection  limits. 


C BOTTOM 


TO: 


AL  'OEBE 

BROOKS  AFB  TX  '’8  235-5  000 
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PAGE 


1  '  C  jn  t  '  d  1 


Cu  CD 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910153  GEHL  SAMPLE  NO:  9101096? 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS.' TOX  I OD I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMOOPF.-'SGPB 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SmMPI.  E  NO:  OT910155  OEHL  SAMPLE  NO:  910  10968 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS  --'TOX  I  C'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  91 05  L5 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HOSP  ELMEMDORF / 5 G P B 


RESULTS 


T  e_  ;  t_ 

Re  suits 

IJri  it  e 

Hrsen  ic 

'0.5 

mq.'L 

Bar ium 

<10.0 

mq  -'L 

C  a  dm  i  u  m 

<0.1 

mq.'L 

C  h  t  o  rri  1 u  rn 

<0.5 

mq  'L 

Lean 

<0.5 

mq  --'L 

M  e  r  c  '  i  r ■  ■ 

<  0  .  02 

mg/L 

Se  l  en  i  urr, 

<0.1 

mg  •  L 

S i 1 ve r 

<0.5 

mq  'L 

Common  t s : 

-  Sign  i  f  is-  none  detected  and  t.  h  a  detect  ion  limits. 
All  method  contorm  to  those  reoured  by  SU)  3  -*6  . 


An  a  1  y  z  e  d 


Re K->  i  ewed 


TO: 

Cat  -i  ni_  E"J 

BROOKS  ARB  TX  “,82?K-cGi,0 


by:  Raba-Kistner  Consultants,  I  n  t . 


Michael  J.  IJant  land,  MSq  t  ,  USi-- 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  MO:  GT910156  OEHL  SAMPLE  NO:  91010969 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS-  TOX I  CD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEJUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGM  HOSP  ELIIEtlDGPF/SGPB 


RESULTS 

Test 

Pesu  !  t  s 

Un  i  t  s 

Arsen  i  c 

0 . 5 

ma  -'L 

Bar  l  urn 

<10.  0 

mq  /  L 

Cadmium 

i  n 

L  C. 

ma  'L 

Chromium 

<  o  .  5 

rnq  .  -  L 

Lead 

<0.5 

mq/L 

Mercury 

<  U  .  02 

rnq  L 

Selenium 

'0.1 

mq  -  L 

S i 1 ve r 

•0.5 

mq  '  L 

Commen t s : 

-  S  iqnit.es  none  defected  and  tie  detection  limits. 
All  methods  conform  to  those  required  oy  Sid  8a6  . 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  v i ewed  b  y : 


Michael  J .  Wan  t  land ,  MSq t  . 
NCOIC  Technical  Operations 


USraF 

Branch 


Det  a  aL  EG 

BPOOt-S  mFQ  tv  9927^-^0  nu 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BPOOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GT  910157 

OEHL  SAMPLE  NO: 

91 010970 

SAMPLE  TYPE: 

WASTE ,  HAZARDOUS/ 

TOXIC/DISPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910225 

DATE  REPORTED: 

910515 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  IJSAF  RGfl  HOSP 

ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Test  Results  Units 


Arsen  l  c 

<0.5 

mq/'L 

Bar lum 

<10.0 

mg/'L 

Cadmium 

1.5 

mg/'L 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

Lead 

<0.5 

mg/'L 

Mercury 

<  0  .  02 

mg. -L 

Selenium 

<0.1 

mg  ••  L 

Si lver 

<0.5 

mq/'L 

Commen  t  s : 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  required  by  SUJ  846  . 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  v i e wed  by : 

Michael  J.  Want  land,  MSqt,  UShF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


TO: 

Dp  t  6  AL  'EQ  P4GE  1 

BPOOKS  hF B  tx  ^823^-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G158  QEHL  SAMPLE  NO:  91010971 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS,' TOX I C,"D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t s 

Units 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

<0.03 

* 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg  /kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor  1254 

<1.0 

mg  /kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mq/kq 

Arsenic 

<0.02 

mg.'L 

3020/7060 

Cadm i urn 

<0.2 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.25 

mg  -‘L 

3010 / 7 1 9 0 

Lead 

1  .  0 

mg  -  'L 

3  010  ,  7*2  0 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  >99*  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  AF3  T>  78235-5000 
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P*GE 


1 <  Con  t  d  i 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTHL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910158  OEHL  SAMPLE  NO:  91010971 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX I C-'D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 

Results  Units  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910159  OEHL  SAMPLE  NO:  91010972 

SAMPLE  TYPE:  LJASTE,  HAZARDOUS," TOX I C  'D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  91G225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGM  HOSP  ELMEMDORF  "SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Un  i  t  s 

ERA  Me  t  ho d 

Total  o  rqan  i  c  halides 

<0.03 

«L' 

/O 

Flash  Po 

int  (closed  cup) 

9  0 

degrees  F 

1010 

Ar oc  lor 

1016 

<1.0 

mg  -"k  g 

Aroclor 

1221 

<1.0 

mq/kc 

Ar oc  lor 

1232 

<1.0 

mg /k  g 

Aroc  1  o  r 

1242 

<1.0 

mq  "kg 

Ar oc  lor 

1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor 

12^4 

<1.0 

mg  "kg 

Aroc lor 

126  0 

<1.0 

mg  "k  q 

Arsen  i  c 

<0.02 

mq'L 

3020/7060 

Cadmium 

<0.2 

mg"L 

3  010 -"713  0 

Chromium 

<0.25 

mg  "L 

3  0  i  0  /  7 1  °  0 

Lead 

<  0 . 25 

mg  "L 

30  10. "-^20 

Ma  i  or  components 

SN 

SM  :  See  comment. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  PETROLEUM  HYDROCARBONS  <  KEROSENE  JET  FUEL'. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


aL  "OEBE 

BROOKS  Ah 3  TX  "32 7* -5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910159  OEHL  SAMPLE  NO:  91010972 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS ''TOX  I C-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HOSP  ELMEMDORF/'SGPB 

RESULTS 

Test  Resu 1 ta  Un its  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 

Re  o i e wed  by : 

Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 

PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BhSE  SAMPLE  NO:  GT9 10160  OEHL  SAMPLE  NO:  91010973 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -'TOX  I C-'O 1 SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/'SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Un  i  t  S 

EPa  Me  t ho d 

Total  organic  halides 

<  0  .  03 

Ox 

'0 

Flash  Point  (closed  cup.1 

198 

degrees  F 

1  0  1  0 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg  /kg 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg  'kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mgxk  q 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg-'kg 

Ar  oc  1  O  r  1248 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg-’kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  .'k  q 

Arsen  l  c 

<0.02 

mg  'L 

3  0  2  C  ’  7  0  6  0 

Cadmium 

<  0 . 2 

mg  -  L 

3010x713  0 

Chromium 

<  0 . 25 

mg  -  L 

3010x7190 

Lead 

•-  0 . 25 

mg  XL 

3  0 10x742 0 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment . 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >  9'?S  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EN<J  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-55  01 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910160 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010973 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE  ,  HAZARDOUS/ TOX I  C  -"0  I SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910225 


DATE  REPORTED:  910531 


sample  submitted  by:  usaf  rgn  hqsp  elmemdorf/sgpb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910161  OEHL  SAMPLE  NO:  9 10 109 74 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX I C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF - SGPB 


RESULTS 


le  s  t 

Results 

Un  its 

EFA  Method 

Total  organic  halides 

•  0.03 

% 

Flash  Point  (.closed  cup) 

>200 

degrees  F 

lulu 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg/k  g 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg  •-'kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  /k  g 

Ar oc  1  o  r  1242 

<1.0 

mg/k  q 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg/ kg 

Aroc  lor  1254 

<1.0 

mg /'kg 

Aroc  1  or  1260 

<1.0 

mg /kg 

Ar sen  i  c 

<0.02 

mg/L 

3020/7060 

Cadm i um 

<0.2 

mg/L 

3010/713 0 

Chrom i um 

<0.25 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<  0 . 25 

mg/L 

3010/7420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  3 : 

SAMPLE  IS  >9*H  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (LUBE  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  AF3  TX  78235-5000 


63 


page 


lilcpt 1 d 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 


RESULTS 


GT910161  OEHL  SAMPLE  NO:  91010974 
WASTE ,  HAZARDQUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIVED:  910303 
910225  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF, SGPB 


Test 


Resu  1  t  s  Un i t  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev i ewed  b v : 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  GT910162  OEHL  SAMPLE  NO:  91010975 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS- TQX I  C-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF-'SGPB 


RESULTS 


Test 

R  e  s  u  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPh, 

Me  t ho  d 

Total  organic  halides 

0  .  05 

a.' 

'O 

Flash  Point  'closed  cup ) 

>200 

degrees  F 

1010 

A roc  lor  1016 

<1.0 

mq  /Y  q 

A  r  o  c  1  o  r  1221 

<1.0 

mq  -'kg 

Nroclor  1232 

<1.0 

mq  /k  g 

Ar  oc  1  o  r  12  42 

<1.0 

mq -'kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg  --'k  g 

Aroc  1  or  1254 

<1.0 

mg  'kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mq  vk  q 

Arsen  i  c 

<0.02 

mg  rL 

3  02  0 

"  0  o  0 

Cadm i um 

<0.2 

mq  L 

3  010 

■7130 

Chrom i um 

<0.25 

mq  'L 

3010 

-'"14  0 

Lead 

<  0 . 25 

mg  -'  L 

3  0  1  0 

■  44  i_! 

Major  components 

St) 

SN 


See  commen  t  . 


Lommen t  s  : 

SAMPLE  IS  93%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  AND  7%  SURFACTANTS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  AEg  T>:  "8235-5000 
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dmGE 


1 ' Con  t  1 d  > 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS ,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO.- 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910162  OEHL  SAMPLE  NO: 
WrtSTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910225  DATE  REPORTED: 
BY:  U3AF  RON  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


910109  75 


910308 


910531 


RESULT  S 


Te  s  t 


Results  Units 


EPft  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  In 


Re  v leued  by : 


Michael  J.  UJantland,  MSgt,  U 
NCOIC  Technical  Operations  B 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G164  OEHL  SAMPLE  NO:  91010977 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS--' TOX  I C  -  D I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF -SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0.04 

% 

Flash  Point  (closed  cup' 

185 

degrees  F 

1010 

Aroc  lor 

10  16 

<1.0 

mq  -  k  q 

Ar  oc  lor 

1221 

<1.0 

mq  --'k  q 

Aroc  lor 

1232 

<1.0 

mq-'  k  q 

Aroc  lor 

1242 

<1.0 

mq  'k  q 

Aroc lor 

1248 

<1.0 

mq  --'kg 

Ar oc  lor 

125a 

<1.0 

mq.-'k  g 

Aroc lor 

126  0 

<1.0 

mq  '"k  q 

Arsenic 

<  0  .  02 

mq  -'L 

3  0  2  0  -"706  0 

C  a  d  m  l  u  m 

0.50 

mg  ••  L 

3  010 -"713  0 

Ch  r  om i urn 

<  0 . 2C 

mq  -L 

3010- "190 

Lead 

0 . 95 

mg  -  L 

3010  "420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Comme n t  5 : 

SAMPLE  IS  >99\  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (DYE  PENETRANT  AND  SOLUENT '  AND 
IS  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 
BROOK S  AFB 


"8  2  3  5  -  5  0  0  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91G164 


QEHL  SAMPLE  NO:  91010977 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE  ,  HAZARDOUS  -'TOX I  C-'D  I SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910225 


DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDORF/SGPB 


Test 


Re  su  I  t  s  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  u  i  euied  by  : 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5^01 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910165  OEHL  SAMPLE  NO:  91010978 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX I C -'DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DhTE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 

Test 

Re su  1  t  s 

Units 

EPh  Method 

Flash  Point  (closed 

cup)  >2 00 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1 1 1  0 

Arsen  i  c 

<0.5 

mq  /L 

3020/7060 

Bar  i  urn 

<10.0 

mq  L 

3010-7080 

Cadmi urn 

<0.1 

mg-'L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg  -"L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg'L 

7470 

Se 1 en  i  urn 

<0.1 

mq/L 

3020/7740 

S i  1 ve  r 

<0.5 

mq  -  'L 

3010  -'^76  0 

Hydroqen  ion  (pH) 

6.0 

1110 

Cyan  i  de  (total.1 

<2.0 

SU  3^6  SEC 

Sul f ides 

<10.0 

mg  L 

SU  346  SEC 

Major  components 

SN 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 


Comrnen  t  s  : 

SAMPLE  IS  74%  WATER  AND  26S  ETHYLENE  GLYCOL. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


HL  OEBE 

BROOKS  ApB  TX  “>82 35 -c 000 
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PhGE 


1  i  C  o  r  i  t  1  d  > 


Test 


Results  Unit  s 


E  P  h  Method 


i-fna  1  vzed  bv:  Raba-K  istner  Consultants,  Inc. 


Pe  viewed  bv • 


Michael  J  .  Utan  t  land  ,  MSq  t  ,  UShF 
NC'3 1 C  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910166  OEHL  SAMPLE  NU 
WASTE ,  HAZARDOUS -TOX I C'D I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910225  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF-'SGPB 


91010979 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 

P  e  5  U  1  t  5 

Units 

ERA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup)  >200 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/'L 

3020/7060 

Ba r  i urn 

<10.0 

mg/L 

3010-7080 

Cadm l urn 

0.20 

mg/L 

3010/7130 

Ch  r  om i urn 

78 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Me  rcury 

<0.02 

mq-'L 

7470 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

S i 1 ve  r 

<0.5 

mq-'L 

301 0/776 0 

Hydrogen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan l de  (total) 

<2 . 0 

SW  846  SEi_ 

Sulfides 

<10.0 

mg  --'L 

SU  3~*6  SEC 

Major  components 

SN 

S  I  NC 
SN 


:  Sample  is  not  corrosive. 
:  See  commen  t . 


Commen  t  s  : 

SAMPLE  IS  9  IS  WATER  AND  9S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (.LIGHT  OIL.'. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  QEBE 

BROOKS  AF8  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910166  QEHL  SAMPLE  NO:  91010979 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZAROOUS/TOX  I C -'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECE I UED :  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  row  hosp  elmemdqrf/sgpb 

RESULTS 

Test  Re  su  1  t  s  Un : t  s  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSg t  ,  USaF 
NCQ I C  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910167  OEHL  SAMPLE  HO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZaRDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91010980 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Met  ho 

Total  organic  halides 

<0.03 

S 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroclor  1221 

<1.0 

mq  -  'kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg  -'k  g 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mq/kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  /kg 

Arsen  i  c 

<  0 .  02 

mg/L 

3020/7060 

Cadmi urn 

2.7 

mq/L 

3010/7130 

Chromi urn 

<0.25 

mq  -'L 

3010/7190 

Lead 

3  .  a 

mg  /L 

3010 /742 0 

Major  components  SN 


bN  :  See  comment. 


Commen  t  5 : 

SAMPLE  IS  >99S  PETROLUEM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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1  1  C  o  n  t  '  d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910167  OEHL  SAMPLE  NO 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910225  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91010980 

910303 

910531 


RESULTS 


I 


Test 


Resu 1 t  s  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev i ewed 


Michael  J.  Uantland,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


base  sample  no:  lt9ioi6* 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010981 


sample  type-. 

SITE  IDENTIFIER: 


HASTE .  HaZARDOUS/TQXIC/DISPQSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910225  DATE  REPORTED:  910531 


DATE  COLLECTED:  910225 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGM  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


Test 

Re  su  1  t  s 

Units 

EPA  Metho 

Total  organic  halides 

•'  0.03 

% 

Flash  Point  (closed  cup) 

>2  00 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg  /k  q 

Aroclor  1221 

<1.0 

rng/'kq 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  -'kg 

Aroclor  12 42 

:  1 .  0 

mg/kq 

Aroc  1  or  12-98 

<1.0 

mg /'kg 

Aroclor  1 2  5  <4 

<1.0 

mg  'kg 

Aroclor  1260 

<  1  .  0 

mg /'kg 

Arsen  ic 

<0.02 

mg  "L 

3020/7060 

Cadm  i  urn 

<0.2 

mg/'L 

3010 / 7130 

Chromium 

<0.25 

mg  -  L 

3010/7190 

Lead 

0 . 25 

mg  -  'L 

3010/7420 

Ha,.,  r  components 

SN 

:  bee  comment. 


Lomm’n t  5 : 

SAMPLE  IS  (TOP  95%)  >99%  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (SOLVENT) 

'BOTTOM  5%)  '99%  HATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


hL  OEBE 

BPOQi  S  S 


1' Lon 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

i 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  Sample  NO:  GT910168  OEHL  SAMPLE  NO:  91010*81 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS  •  TUX  I  C-"D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  Date  REPORTED:  *10531 

sample  submitted  b r- :  usaf  rgn  hosp  elmemdopf -sgpb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Bale  Sample  nu: 

GT9  1016*5 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

910109 

Sample  type; 

waste,  hazardous  ■ 

TOXIC- 

•DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIVED: 

910308 

DATE  COLLECTED: 

910225 

date 

REPORTED: 

91053  1 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USrtF  RDM  HGSP 

ELMEMDORF  'buPB 

RESULTS 


Test 

Re  - u  1  t  s 

Units 

EPa  Method 

Total  organic  halides 

0  .  0  5 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mq  /k  g 

Aroclor  1221 

'1.0 

mg  kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  -'k  g 

Aroclor  1 2  4  2 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroc  2  or  12*8 

<1.0 

mq  /k  g 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg  -  k  g 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg.  kg 

Arsen  ic 

<0.02 

mg  -  L 

3  0  2  0  /  7  0  6  0 

Cadm i um 

<0.2 

mg  -'L 

3010/7130 

Ch  r  om 1 um 

<0.25 

ma  ••  L 

3010/7190 

Lead 

0 . 2  0 

mq  L 

3  0 1 0  ■ 7*2 0 

Ma  ■,  0  r  components 

St< 

SN  :  See  comment . 


Commen  t  3 : 

SAMPLE  IS  9  4  “4  PETROLEUM  HYDROCARBONS  AMD  SURFACTANTS . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO  : 

ML  CLBE  PnbE  1  '■  C o n  t  a 

QPOOh  5  -  "Y  “'b  2  7P  -  5  U  j 0  77 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNMENT hL  HEALTH  LABORATORY 


BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5S01 
REPORT  OF  ANALYSIS 

base  sample  no:  otsiuisv  oehl  SAMPLE  NO:  91010-382 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS/TOX I C  D ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

Date  COLLECTED:  *1022E  DATE  REPORTED:  *lU<r31 

Sample  submitted  Bn  usaf  pom  hoop  elmemdopf  sopb 

RE SUL rs 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  hFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91G170  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX l C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMD0RF/SGP6 


91010983 


910303 


910531 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  1 1  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup)  >200 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3  02  0  '706  0 

Bar l urn 

<10.0 

mq  'L 

3010x7080 

Cadmi um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i um 

0.80 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Selenium 

<0.1 

mg  'L 

3  02  0/7740 

S i 1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  ( pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

Sid  3^6  SEC 

Su 1 f ides 

<10.0 

mg  'L 

Sid  346  SEC 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  95?-;)  >99S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  ( ALKANES )  .  t  BOTTOM 
5%)  >  99%  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL--OEBE 

BROOKS  AF8  TX  78235-5000 


79 


PALE 


1  1  Cent 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  Sample  mu:  GT91017G  GEHL  SAMPLE  NO:  9101098? 

Sample  type:  ijaste,  hazardous .-'toxic -disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910571 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf---sgpb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I PONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BmSE  SAMPLE  NO:  GT91G1 

OEHL  SAMPLE  NO 

:  9  1010  9  85 

SAMPLE 

TYPE:  HASTE, 

HAZARDOUS 

■TOXIC -DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

9 1 0 7  U8 

DATE  COLLECTED:  9 L 0225 

DATE  REPORTED: 

910571 

SAMPLE 

SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOS 

P  ELMEMDORF- SGPB 

RESULT S 

Tes 

t 

R  e  s  u  1  t  s 

IJn  l  t.  t 

E A  A  Method 

Tofal  orqanii  Ha  1  idea 

% 

Flash  P 

z  l  n  t  closed  c  Lip 

>  -  2  0  U 

degrees  F 

1  2  10 

Ar  oc  lor 

1016 

:  1  .  0 

mg  .<1  g 

A  r  o  C  lor 

122  1 

<1.0 

mg k  g 

A  r  q c  lor 

12  7  2 

•1.0 

mq  -<k  q 

A  r  o  C  lor 

1242 

<  1  .  0 

mg  --'kg 

A  r  o  c  lor 

1243 

<1.0 

mg  2k  q 

A  r  o C  lor 

12Fu 

<1.0 

mq  'k  g 

A  r  o  c  1  or 

1  2  6  U 

<  1  .  0 

mg  k  q 

Arsen  ic 

<  0  .  02 

mg  ••  L 

7  02  0  ••  70o  0 

Cadmium 

0.50 

mg  L 

7010717 0 

Oh.  .mi  u 

n 

-  0 . 2 17 

mq  L 

7  0  1 0  ”  i  o  n 

r-j 

0  .  26 

mg  L 

70  10  ”-4  2  0 

N  a  i  ''  r  r 

P'-u-  r-  n  ; 

SN 

SN 

a  <=?  co  ti  rn  pnt  , 

C o nme  n t . 

5  • 

SAMPLE 

is  a  light  petroleum  Hvr 

OROCaRBONS  (  ALKAt 

iES  \  . 

-  Siqn i t ie;  none  defected  ard  the  detection  limits. 


TO  : 

«L-  CEBE  R 1  '  C.r.n  t  '  d 

S'PC'>  3  -AS  T  ■  '’^:7F-C0  ,  81 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF6,  TEXAS,  78235-5501 

PEPORT  OF  ANALYSIS 

BhSE  SaMPLE  NO:  GT91G172  OEHL  SaMPLE  NO:  91010*85 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS^' TOXIC -DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  9 10? 08 

DaTE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910571 

sample  submitted  Br:  usaf  rgn  hosp  elmendopf -sgpb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  7823S-5SQ1 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91G173  OEHL  SAMPLE  NO:  91010936 

SAMPLE  TYPE:  HASTE  ,  HAZARDOUS--  TOX  I  C  'D  ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DhTE  RECE1UED:  910308 

DATE  COLLECTED:  91022?  DATE  REPORTED:  910S31 

sample  submitted  by:  usaf  run  hosp  elmemdorf -sgpb 


RESULTS 


Test 

Re  s u  1  t  5 

IJn  i  t  s 

EPA  Me  t  hoc 

Total  organic  halides 

42 

% 

Flash  Point  (closed  cup,1 

>2  00 

degrees  F 

1  0  1  0 

Ar oc  lor 

10  16 

1.0 

mg  -  'kg 

A  r  o  c  lor 

1221 

<1.0 

mg  k  g 

A  r  o  c  lor 

12  32 

<  1  .  0 

mg  -•  k  g 

Ar oc  lor 

12  42 

■1.0 

mg  -'k  q 

Ar oc 1 o  r 

12*3 

•  1  .  0 

mg  -kg 

Ar oc  lor 

12?  4 

<1.0 

mg  ■•'kg 

Ar oc lor 

1260 

<  1  .  0 

mg  kg 

Arsen  i  c 

<0.02 

mg  -  L 

3  0  2  0  •■'706  0 

Cadmium 

<  0 . 2 

mg  L 

3010/7130 

Ch  r  om i urn 

-0.2  c 

mg  L 

3010/7140 

Lead 

0  .  ?3 

mq  L 

3  010  •'■'42  0 

Ma  : o  r  components 

SN 

SN  :  See  comment . 

Commen  t  5 : 

SAMPLE  IS  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (ALKANES'  AND  1".  INORGANIC 

SAL  T  . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OtBE 

3PQ01-  S  aP'B  TX  782T?-?0r'0 


S3 


page 


C  O  n  t  d 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END l RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


Base  SAMPLE  NO: 
sample  type: 

SITE  IDENTIFIER 
DATE  COLLECTED: 


GT9  10173  OEHL  SAMPLE  NO: 

WASTE  ,  HAZARDOUS  -  TOXIC/DISPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910225  DATE  REPORTED: 


9  1  0 1  0  9  8  o 


9  1  0  7  08 
910331 


sample  submitted  by:  usaf  rgn  hgsp  elmemdopf --sgpb 


RESULTS 


Test 


Re su  1  t  s  Ur.  i  t  s 


E  P  A  Method 


rin a lyzed  by :  Raba-K istner  Consultants  ,  Inc. 


Re  v i e wed  by : 


Michael  J .  Wan  t  land  ,  MSg t  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  ShNPLE  NO:  G  T9  1  0  1 75  OEHL  SANPLE  NO:  9  1010''-'  9  0 

SAMPLE  TV  PE :  OrtSTE  ,  HhZaRDOUS  --'TQX  I C  --'0  I  SPOSaL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECE1UED:  910308 

DaTE  COLLECTED:  9  1022c  DATE  REPORTED:  9105  1  1 

Cm  (TALE  SUBfll  TT.D  5Y  :  USaF  RGN  HGSP  ELNEMDORF  SORB 


RESULTS 


Te  3  t 

R  e  s  u  1  ts 

Un  i  t  s 

EE 

Total  organic  halides 

.  13 

a.' 

'Q 

Flash  Point  'closed  cup.' 

-200 

degrees  F 

10 

nroclor  1016 

"  1  .  0 

rnq  /V.  q 

Aroc  lor  122  1 

<1.0 

mq/'kq 

A  r  o  c  1  o  r  12  3  2 

<  1  .  0 

mg  /  kg 

A  r  o  c  1  o  r  12  a  2 

<1.0 

mg  -  k  q 

Ar  o c  i o  r  1 2 48 

<1.0 

mg  /  kq 

Aroc  lor  125-4 

<1.0 

mq  /kg 

A  r  o  c l o  r  12  6  0 

<1.0 

mg  -k  g 

A  4  5  a  r  1  c 

<  0  .  02 

mg  -  'L 

3  0 

Cadmium 

.  0 . 2 

mg  "L 

3  0 

CNoniu  m 

0 . 23 

mq  -  'L 

3  0 

■  -  a  d 

*•’  a 

mq  L 

?  u 

-1  •  ■  •-ip.-'li'n*  ;  -3 1  J 


S i  \  :  S ee  comment  . 


'  orn  rn  p  n  r  a  ’ 


ANC  I  S  >ce, 

-  ign  i  N»‘ 


l. : gh r  petpcleum  htdrocarbons  (Alkanes 

ncrn  detected  and  the  detection  limits 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  7823S-5501 

REPORT  OF  ANALYS I S 

BASE  SmXPLE  NO:  GT91U17F  uEHL  SaMPLE  NO:  91010*90 

SAMPLE  TYPE:  l-J a s t e  ,  HAZARDOUS  T UN.  i  l  J  i  SHOShL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIVED:  910508 

Da  i  L  COLlEcTED:  910l_'6  Da  !  E  PEPuRTEO:  ^10551 

Sample  SUBMITTED  BV;  USaF  RON  HOSP  ELMEfIDOPF  SuPB 


RESULTS 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT 910176  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 
BY:  U3AF  RGN  HGSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91010991 


910308 

910531 


RESULTS 


Re su  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

.  lo 

% 

Flash  Point  «.  closed  cup.' 

•  2  0  0 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<  1  .  0 

mg /kg 

Aroclor  1221 

<1.0 

mq/k  g 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mq/kg 

Aroc  lor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  /kg 

Arsen  i  c 

<0  .  02 

mg/L 

3020/70o0 

Cadmi um 

0 . 24 

mg/L 

3010/7130 

Ch  r  om i um 

0 . 84 

mg/L 

3010  "7190 

Lead 

7.2 

mg/L 

3010/7420 

Ma j o r  components 

SN 

SN  :  See  comment . 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  75S)  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL.1  .  (BOTTOM 
25H)  100S  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  A^B  T>,  78235-5000 


87 


PhGE 


1 1  Con*  ' d  ) 


h I R  F uRlE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SaMPlE  NO: 

L  T  1  0  1  T  c, 

SEAL 

SAMPLE  Nu: 

°  •  U  1  U  ^  9  1 

sample  ttpe: 

•  iaSTE,  hazardous^ 

TOXIC 

D I SPOSAL 

SITE  I DFMT I F I EP : 

OaT£ 

RECE  I  ’ ’ED  : 

Q  L  u  7  0  ;£■ 

Date  COLLECTED: 

9  1  C  2  2  6 

Date 

REPORTED: 

■310571 

SAMPLE  SUBM! r TED 

B  1  :  Ij  shT  Ram  Hu  :,P 

ELMEf 

’DOPE  S  I.PB 

AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFE3,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

GhSE  SAMPLE  NO:  GT9  10  16  3  GEHL  SAMPLE  NO:  9  1  010^76 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS''  TGX  ICO  I  SPOSAL 

SITE'  IDENTIFIED  DATE  RECEIVED:  9  103  08 

DmTE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RDM  HG3P  ELMEMDORE, SGPB 


RE  SUL  TS 


Test 

R  e  a  u  1  t  s 

Un  i  t  s 

Arsen  ic 

<0.5 

mq  L 

Bar  1 1  j  m 

<  1  0  .  0 

mg  -  L 

C  a  d  rn  i  u  rn 

<  1] .  1 

mq  •  L 

C  ft  r  o  m  i  u  rn 

<0.5 

mq  -•  L 

Lead 

<0.5 

mq  L 

llercurv 

<  0  .  02 

mq  L 

Se 1 en  i  um 

<0.1 

mg  -'L 

S i 1 ve r 

<0.5 

mq  L 

l  o  rnme  n  t  s  : 

S  i  q  ■  i  :  f  i  e  s  rione  detected  ar.d  the  detection  limit". 
•-*  1  I  methods  conform  to  fhose  required  by  SCI  8  A  6  . 


An  a  1  y  z  ed  by:  Raba-Kistner  Co  n  su  1  t  an  *■  s  ,  I  nc  . 


Re  v i ewed  by: 

M i chae  1  J .  Uan  t  land  .  MSq  t  ,  USaF 
NCGIC  Technical  Operations  Bran 


TO: 

D°t  o  AL  EO  PalE 

BROOh  S  a^3  r  x  "'9  2  T  5  -  c  0  J  0 


89 


BaSE 

SAMPi. 

BITE 

DATE 

:hMP 


...  i  jir  rn  e 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMRNTAL  HEALTH  LABORATORY 
8R00KS  AFB,  TEXAS,  .78235-55  01 

REPORT  OF  ANALYSIS 


SaMPLE  NO:  GT*  10  171  uEHL  SAMPLE  NO:  9  101096- 

E  TYPE  :  WASTE  ,  HAZARDOUS  ••  TOX  I  C  DISPOSAL 


I  DENT  IF IER: 


DaTE  RECEIVED:  9  103  OS 


COLt  ECTFD:  «  10225  DaTE  REPORTED:  9  10~  15 

E  SUBMITTED  EM':  USAF  RON  HASP  ELMEMDORF .-SC-P6 


RESULTS 


T  e  r:  * 

He 

SU  .  t  5 

Ur.  1  t 

- 

H  r  5 

e  ri  :  c 

0 

0 

•nq 

r 

1  u  ni 

<  1 

ij  .  0 

rmq 

-L 

”  3  c: 

rn  :  lj  m 

<0 

L 

rng 

L_ 

l  •  > r 

•  rn  1  u  m 

-  0 

rnq 

Le  ■=» 

a 

0 

.  ? 

mq 

L. 

M-  r 

c  ■  j  r 

<•  0 

.  ij  V 

rnc 

E'  n  1  u  rn 

■■  0 

.  i 

rna 

L 

>:*  r 

0 

5 

rnq 

L 

t  -3  : 

, j r  r.-r  *  -j*  *•  C'C  *  ec:  ar  •-<  t  ‘  e  j-  -e'  '  io<  1  .  •  '■  i  * 

l  ■  r  T  fo  thoif  r  e ■ : -j  i  ■  e a  n  v  S W  S-*o  . 


Ar.  a  l  v  z  e  o  b 1  .*  ■  P  =>  b  a  -  K  istner  L  o  nsu  I  tar  ts  ,  In-. 


Re  ■  tet-ied 


Michael  J  .  IJan  t  land  ,  M’-q  t  ,  USaF 
NCO I C  Technical  Op e  r  a  t  i o n  5  Branch 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

EASE  SAMPLE  NO:  GT9 10172  QEHL  SAMPLE  NO:  91010^87 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/' T  OX  I  C/'D  I  SPOS'AL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  *1115  15 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDORF -SORB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

Ac  atone 

LCL 

uq  L 

Ac  r  o 1 e  i  n 

LCL 

uq  --  L 

ac  r  v  l  on  i  t  r  i  e 

LCL 

u  g  •  L 

Pane ene 

LCL 

mg  •  L 

Carbon  Tetrachloride 

LCL 

mg  -  L 

Ch  lorobenzene 

LCL 

mg  'L 

Ch  loro  form 

LCL 

mg  .  'L 

1  ,1-Oichlornethene 

LCL 

mg  -  -L 

1  ,2-Dich loro ethane 

LCL 

mg  ■  L 

U  i  ny  1  Ch  lor  i  de 

LCL 

mg  L 

Tr  i c  h  loroethvlene 

LCL 

mq  L 

r  e  t r  ich  1 o  r  o  e  t  h  v 1 e n e 

LCL 

mg  -'L 

Me  t  h  >,i  1  E  t  h  v  1  Ke  tone 

LCL 

mg  L 

L.  CL  :  Sample  Lost 

by  Contract 

Laboratory. 

An  a  1  yz e  d  by: 

Raba-K i stner 

Const 

Rs  'j  i  eued  by : 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 


TO: 

Da  t  6  At  'OFBE 

BROOKS  aPB  tv  79235-5000 


page  i 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  APB,  TEXAS,  T923B-5F01 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASF.  SAMPLE  NO:  GT910173  OEHL  SAMPLE  NO:  9  1  LI  1  0*88 

Sample  TYPE  :  WASTE,  HAZARDOUS^-  TOY  I  L  -DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  > 10  2  0^  DATE  REPORTED:  91  OS  15 


SAMPLE  SUBMITTED  B'i  : 

i.iSaf  Rum  hos 

P  ELMEMDORF  'SGPB 

RFSUL TS 

Test 

R  a  s  u  I  t  s 

Un  l  t  ” 

m  ‘  e  »  o  n  e 

LCL 

uq  L 

A,-  r  o  1  e  l  n 

LCL 

uq  ''L 

Ar  r  >,■  1  on  i  t  r  i  1  e 

LCL 

uq  '  L 

P"n;  >=>  n  e 

LCL 

mo  -  L 

i  i  r  b .  n  re  t  r  ,3  1-1-1  .  r  r-  ide 

LCL 

mq  ■  L 

C  h lorot-n;enp 

L.  i ' : 

mq  L 

1 .  h  1  o  r  n  t  q  i“  it1 

l  ■  r  l 

mq  L 

: , 1-Dichioroe-hene 

LCL 

mq  •  L 

1  ,2-Otch  lonethare 

lCL 

mq  L 

!  *  i n v  l  Ch  ior  ide 

LCL 

mq  L 

7  "  i  C  h  1  O  r  net!"  . .  1  p  r  n 

L  "  L 

mq  L 

!■■■:•  1  n  ,  >-  *  h  .  » • .  p 

lll 

mq  ■  L 

'«?  *  f~  ,■  !  ■-  *  v  ,1  u  e-  f  G  r 

L  t  L 

mq  L 

:  .  L.  :  Sample  Lost 

bv 

Contract 

Laboratory1. 

An  a 

1 y ied  by: 

Raba-P  istner  Consultants, 

Inc. 

P^vie'.jed  bv; 


Michael  J  .  Wan  t  land  ,  MSq  t  ,  IJSAF 
NCOIC  Technical  Operations  B ranch 


TO: 


Qet  6  At  ■'OFBE 

BROOKS  A^B  TX  "8 2 3K - 5 0 0 u 


92 


page 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS ,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G174  OEHL  SAMPLE  NO:  91010939 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS/TGX I  C  D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECE I UED :  910308 

DATE  COLLECTED:  910225  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

Arsen  ic 

<0.5 

mg  ••'L 

Bar l urn 

<10.0 

mq/L 

Cadm i urn 

<0.1 

mg  •  L 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

Lead 

<0.5 

mg  /L 

Me  rcury 

<0.02 

mq  /L 

Selenium 

<0.1 

mq/L 

Si l ve r 

<0.5 

mg  'L 

Co  mmen t  s : 

-  Siqnif  ies  none  detected  and  the  detection  limits. 
m!1  methods  conform  to  those  required  by  SU)  846. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev i ewed  by : 

Michael  J .  Wan t  land  ,  MSq t  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branc 


TO: 


De t  6  AL ' EQ 

BROOKS  ARB  TX  73235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BhSE 

sample  nij: 

GT910177  OEHL 

SAMPLE  NO: 

9 101  o  ' 92 

ShMPLE  TYPE: 

WASTE  ,  HAZARDOUS  TOY  !  i_ 

DISPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

PECEIUED: 

910703 

DATE 

COLLECTED: 

910226  DATE 

REPORTED: 

910531 

sample  submitted 

BY :  USaF  RGN  HOSP  ElMEMDORF  -  SbPB 

RESULTS 

Test 

R  e  s  u  1  t« 

Un  i  t  S 

E  P  A  Method 

Total  organic  halides 

0 . 72 

% 

Flash  Point  (.closed  cup) 

105 

degrees  F 

1  0  1  0 

Aroclor  1  G  1  6 

<1.0 

mg  Yk  g 

Aroclor  1221 

'1.0 

mg  -k  g 

Aroclor  1232 

1.0 

mq  Yk  q 

A- odor  12*2 

<1.0 

mg  -*k  q 

Aroclor  12 48 

<1.0 

mg  •  k  g 

Aroc  lor  125  4 

<1.0 

mq  -  kg 

Aroclor  1260 

<  1 .  "1 

mg  g 

Arsen  ic 

<  0  .  02 

mq  L 

3  u  2  0  ”■  0  c  C 

Cadmium 

0.35 

mg  -  L 

t  |j  <  r  .  -  <  ij 

CtroniuiT' 

.■  ij  ->  cr 

mg  L 

3  0  1  2  1  -  ij 

Lead 

2 . 4 

mg  -  L 

3015  C 

Major  c  o mp •  nents 

SN 

S N  :  See  comment. 

Comments: 

SAMPLE  IS  -^N  PETROLEUM  H  .  DROCAFBONS  '.DIESEL)  . 

<  -  Signifies  none  detected  end  the  detection  limits. 


TO: 


HI.  0E3E 
d  A  C  0  K  -  A  R  S 


T ,  "p  ^  7  c  _  c,  Q  g 
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PhLE 


L  o  n  t 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910177 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010992 


SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIVED: 
910226  DATE  REPORTED: 
BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Results  Units 


EPA  Method 


Analyzed 


Rev i eued 


by : 


by : 


R.aba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCCliC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS  ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910178  OEHL  SAMPLE  NO:  9 L 0109 9 3 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZaRDOUS-'TOX  I  C  'D  I  SPOShL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DhTE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  its 

EPh  Me  t  ho 

Total  organic  halides 

.  99 

% 

Flash  Po 

l n  t  (closed  cup) 

>200 

deqrees  F 

1010 

A  r  o  c lor 

1016 

<1.0 

mg. -'kg 

Ar oc  lor 

1221 

<1.0 

mq  -'kq 

Aroc  lor 

1232 

<1.0 

mgxkg 

Ar qc  lor 

1242 

<1.0 

mg  -'kg 

Aroc  lor 

1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  1  o  r 

1254 

<1.0 

mq.-'kg 

Aroc  lor 

126  0 

<1.0 

mg  /V  g 

Ar  sen  i  c 

<  0  .  02 

rnq.-'L 

3  02  0. '706  0 

Cadm  x  urn 

0.64 

mq  -'L 

3  010  713  0 

Ch  r  om i um 

<  0 . 25 

mq  'L 

3  0  10  •'  7 19  0 

Lead 

<0 . 25 

mg  -  L 

3010-7420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Comment  3 : 

SAMPLE  IS  (TOP  60%)  > 99 %  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL).  t  BOTTOM 
40%)  90%  WATER  AND  10%  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


1  >  ti 


'  d 


aL-'CEBE 
SPOOKS  AFB 


TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXi'3,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91G178 


OEHL  SAMPLE  NO:  9101099? 


SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED : 
SAMPLE  SUBMITTED 


WASTE  ,  HAZARDOUS/'TOX  I  C^'D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 
B  ' :  USAF  PGM  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


910308 


91 0  E  31 


RESULTS 


Test  Re su 1 t  s  Units  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC91G179  OEHL  SAMPLE  NO:  9 L 01 099 4 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  '510531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1 1  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup) 

176 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba r  i um 

<  10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromi um 

<0.5 

mg.-'L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Se  1  en i um 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mq /L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  CpH) 

7. 0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

SI-1  8—6  SEC 

Sulfides 

<10.0 

mg  -  L 

BUI  8  46  SEC 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

<5. 0 

mg/L 

Ch 1 ordane 

NP 

mq  'L 

Ch  1  o  robenzene 

<10. 0 

mg/L 

Ch  loroform 

<5.0 

mg/L 

m-Creso  1 

<20  . 

mg/L 

o-Creso 1 

<20. 

mg  -'L 

p-Creso 1 

<20. 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg-'L 

1 , 1-Dich loroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2  ,4-D 

NP 

mg/L 

2 ,4-Dini troto  luene 

<10.0 

mg  'L 

End r  i  n 

NP 

mg-'L 

Hep  t  ach lor 

NP 

mg-L 

TO: 


PmGE  1 < Con  t  '  d  1 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  73235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC910179  OEHL  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 
DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


91010994 


910308 


910531 


RESULTS 


Test 

Rs5U  1  t  5 

Units 

EPA  Method 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

L  i  ndane 

NP 

mg/L 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

Ni  t  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pen  tachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr i d l ne 

<10.0 

mg/L 

Toxaphene 

NP 

mg  -"L 

U  i  ny  1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5 . 0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5 . 0 

mg  --L 

2  ,4,5-Tr ich loropheno  1 

<40  . 

mg--'L 

2,4,6-Tr ich loropheno  1 

<10.0 

mg/L 

Si  1  vex 

NP 

mg/L 

Major  components 

SN 

SINC 

:  Sample  is  not  corrosive. 

NP 

:  Test  Not  Performed 

SN 

:  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC? 10179  OEHL  SAMPLE  NO:  91010994 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF /SGPB 

RESULTS 

Test  Re  su 1 t  s  Un its  EPh  Method 

Cornmen  t  s  : 

SAMPLE  IS  (TOP  30%)  98X  LIGHT  PETROLEUM  OIL  AND  2%  WhTEP .  'BOTTOM 
7096  5  10 OS  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 

Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC910180 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910226 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010995 

DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  REPORTED:  910531 
HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Flash  Paint  (.closed  cup' 
Co  rrosivity 
Arsen  i  c 
Ba  r  i  um 
Cadm i um 
Chromi um 
Lead 
Mercury 
Se  l  en i um 
S  l  1  ve  r 

Hydrogen  ion  tpH) 

Cyan i de  (total) 

Sulfides 
Benzene 

Carbon  Tetrachloride 
Ch  lordana 
Ch  lorobenzene 
Ch 1 o  r o  f o  r m 
m-Creso  1 
o-Cr eso 1 
p-Cr eso 1 

1.4- Dichlorobenzene 
1,2-Oichloroethane 
1,1-Dichloroethene 

2.4- D 

2  ,4-Din i t  roto luene 
Endr  in 
Heptach lor 

TO: 

AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  732 


Results 

Units 

198 

S  I  NC 

degrees  F 

<0.5 

mg/L 

<10.0 

mg/L 

<0.1 

mg/L 

<0.5 

mg/L 

<0.5 

mg/L 

<0.  02 

mg/L 

<0.1 

mg/L 

<0.5 

3 . 0 
<2.0 

mg/L 

<10.0 

mg/L 

<5.0 

mg/L 

<5 . 0 

rng  '' L 

NP 

mg/L 

<10.0 

mg/L 

<5.0 

mg/L 

<20  . 

mg/L 

<20. 

mg/L 

<20  . 

mg  /L 

<10.0 

mg/L 

<5.0 

mg/L 

<5.0 

mg/L 

NP 

mg/L 

<10.0 

mg/L 

NP 

mg/L 

NP 

mg  yL 

-5000 


EPA  Method 

1010 

1110 

3020/7060 

3010/7080 

3010/7130 

3010/7190 

3010/7420 

7470 

3020/7740 

3010/7760 

1110 

SUI  846  SEC  8.3 
SU  846  SEC  3 . 3 


PAGE  1 >  Cont  1 d  ) 
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Test 

Res  u 

1  1  ts 

Un  : 

L  t  S 

He  xach lorobenzene 

<  10  . 

0 

mg  / 

•L 

Hexachlorobutadiene 

<  10  . 

0 

mq- 

-L 

Hexach loroethane 

<  10  . 

0 

mg- 

■L 

L  1  ndane 

HP 

mg  - 

"L 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mq/ 

L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  1  o  0 

mg  • 

•L 

Ni  t  robenzene 

<  1  0  . 

0 

mg  - 

L 

Pent  achlorophenol 

<  10  . 

0 

mg  • 

L 

Pyr idine 

<10. 

0 

mg  - 

L 

Toxaphene 

NP 

mq  •- 

L 

N l ny 1  Chloride 

<  10  . 

0 

mg  • 

L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg  •• 

L 

Tet  rach loroethy lene 

<5.0 

mg  ■ 

L 

2 ,4 ,5-Tr ich  loropheno  1 

<40  . 

mg/ 

L 

2  ,4 ,6-Tr ich loropheno  1 

<  1 0  . 

0 

mg  / 

L 

Si  1  vex 

NP 

mq  -- 

L 

Major  components 

SN 

ERA  Me  t  hod 


SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-51?  0 1 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC910130  OEHL  SAMPLE  NO:  91010995 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGN  HOSP  ELMEMDORF •SGPB 


RESULTS 


Test 


iulto 


[PA  Method 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  3 OH)  99H  LIGHT  PETROLEUM  OIL.  (BOTTOM  9 OH)  92H  WATER 
AND  7H  INORGANIC  SALTS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Ana  1 yzed  by : 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910181  OEHL  SAMPLE  NO:  9  1010*^96 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS,' TOX  I  C  -0  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9  1 03  03 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  U5AF  RGt-l  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re 3u  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup.1 

>2  00 

degrees  F 

1010 

C  o  r  r  o  s ivi t  y 

SINC 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg  L 

3020/7060 

Ba  rium 

<10.0 

mg  L 

3010/7030 

Cadm i urn 

<0.1 

mg/L 

3010/7170 

Ch  r  om i um 

<0.5 

mg  ( 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010 / 742 0 

Mercury 

<0.02 

mq  'L 

7470 

Se  1  en  i  um 

<0.1 

mg/L 

3020/77*0 

S l 1 ve  r 

<0.5 

mg  ,  'L 

3010,-  7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

10.0 

1110 

Cyanide  (total) 

<2.0 

SL)  3*o  SEC  3 . 3 

Sulfides 

<10.0 

mg  ,'L 

3 LI  3 *6  SEC  3 . 7 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg  ,'L 

Ch  1  o  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch loroform 

<5 . 0 

mq  ■'{_ 

m-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

o-Creso 1 

<20. 

mg  ,’L 

p-Cr eso I 

<20  . 

mg,-'L 

1 , 4-D ichlorobenzene 

<10.0 

mg  ,'L 

1,2-Dichloroethane 

<5. 0 

mg/L 

1,1-DichIoroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2 , 4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Oinitrotoluene 

<10.0 

mg  ,'L 

Endr  l  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mq  --'L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE  1 s Con  t  1 d ) 

BROOKS  AFB  TX  78236- 

5000 

AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SA'iPLE  NO:  GT910181 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010996 


SA  ,r  LE  TYPE:  WASTE, 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  9iu22o 


waste  ,  HAZARDOUS^- TOXIC  -  DISPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910220  DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  ROM  HijSP  ELMEt  IDQRF  ^  SGPB 


TjLUL 

Results 

LLllL 

Hex ach  Iorobenzene 

<10.0 

mg  '-'L 

Hexach  lorobutad iene 

<•10.0 

mg  'L 

Hexach loroethane 

<10.0 

mq  L 

L  indane 

NP 

mg  L 

Methoxychlor 

NP 

mg  '’L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg  'L 

Nitrobenzene 

<10.0 

mg  'L 

Pen  tech  loropheno 1 

<10.0 

mq  L 

Pyr idins 

10.0 

mg  'L 

T  oxaphene 

NP 

mg  L 

U i ny 1  Ch  lor ide 

<  1  0  .  0 

mg.'L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mq  'L 

Tet  rach loroethy lene 

5 . 0 

mq/L 

2,4,5-Tr i c  h loroohenol 

<  ^0  . 

mg  L 

2,4,6-Tr  ich  loropheno  1 

<•  10.0 

mg  -  L 

Si  1  vex 

NP 

mq  L 

Major  components 

SN 

EPA  Method 


SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910181  OEHL  SAMPLE  NO:  91010996 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS 'TOX I C  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  91030S 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF  -'SGPB 

RESULTS 


I 


Test  Resu  1  t  s  Ur i t  s  EPh  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  72S  WATER,  27S  LIGHT  PETROLEUM  OIL  AND  1*.  INORGANICS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants.  Inc. 


Re  viewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  M^gt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROCKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

base  sample  no:  ctsioisc  oehl  sample  no:  91010997 

SAMPLE  TYPE  :  WASTE  ,  HAZARDOUS-  TOX  1  C-  'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  PGN  HASP  ELMEMDORF  SGPB 


Rfc  E  Ml.. TS 


Te  5  t 

He  S'  .  1  t__s 

Un  l  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup.' 

lUu 

degrees  F 

1010 

Corros  tvi  f  V' 

S  I  r 

1110 

Arsen  ic 

<  !!  '■ 

mg  •'  1.. 

3020 / 7060 

Ba  r  i  urn 

<  1  o  .  o 

mq  -•  L 

3010/7080 

Cadm  i  urn 

<  0  .  1 

mq  L 

3010/7130 

Ch romium 

<0.5 

mq  -'L 

3010/7190 

Lead 

<'0.5 

mq  '  L 

3010/7420 

Mercury 

<  ij  .  i :  2 

mg  L 

74  7  0 

Se  i  en i  um 

<'  0  .  1 

mq  L 

3 02 0/7740 

Si  1 ve  r 

<  0 . 5 

rnq  '  L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

9  .  0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<'  2  .  0 

'-LI  8A6  SEL 

Su  1  f ides 

1  0  .  0 

mq  •  L. 

sw  8-6  SEC 

Benzene 

■  5  .  0 

mg  L 

Carbon  Tetrach  lor  :de 

<■  5  .  n 

mq  L 

Ch  lordane 

NP 

mq  L 

Ch  lorobenzene 

<  1  0  .  ■ 1 

rng  L 

Ch 1 o  r  o  f  o  r  m 

/  tj  ,  ,j 

rng  'L 

m-Cr ©so  1 

<  2  IJ  . 

mq  L 

o -Cr eso  1 

*•  2  '■ )  . 

mg  -  T . 

p-Creso 1 

•  1  0 

rnq  •-  L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<  l  o  .  o 

mg  L 

1  ,2-Dich  loroethane 

<  c_:-  .  ij 

mgs  1. 

1  ,  1 - D i c  h loroethene 

<.  5  .  i) 

mg  i- 

2  ,4-0 

NP 

mq  L 

2 ,4-Din i t  roto  Diene 

<  1  U  .  0 

mg  L 

End  r  i  n 

NP 

mq  1. 

Hep  t  ach lor 

NP 

my  L 

TO: 

ALmQEBE 

BROOKS  AFQ  TX 

98  2  7  5  -  5  0  h  0 

PAbE 

1  Co  n 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910182  OEHL  SAMPLE  NO:  91010997 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX  I  C/D  I SPQSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGM  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

L  indane 

NP 

mg/L 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

Ni  t  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Py r l d i ne 

<10.0 

mg/L 

T  oxaphene 

NP 

mg/L 

Uiny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

720 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2 ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

S l 1  vex 

NP 

mq/L 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

HP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 


ERA  Method 


PAGE  2 ( Con  t  ' d ) 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91Q182 


OEHL  SAMPLE  NO:  91010997 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE  ,  HA2ARD0US/-T0X  I  C/D  I SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIVED:  9 10708 


DATE  COLLECTED:  910226 


DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


Test 


Results  Units 


iPA  Method 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  5S)  97V.  MIXED  POLYMERS  AND  794  WATER.  (BOTTOM  95*4)  86 
DIETHYLENE  GLYCOL,  1294  WATER  AND  294  POLYALKYLENE  ETHEPS  (BRAKE 
FLUID) . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by! 


Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC910183  OEHL  SAMPLE  NO:  91010998 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup) 

137 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsen  l c 

<0.5 

mg  /L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

0.020 

mg/L 

7470 

Se  1  en l urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si lver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

9.0 

1110 

Cyan  1 de  (total) 

<2.0 

SU1  846  SEC 

Sulfides 

<10.0 

mg/L 

SU)  346  SEC 

Benzene 

6.6 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

<5. 0 

mg/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<5.0 

mg/L 

m-Cr eso 1 

<20. 

mg/L 

o-Creso 1 

<20. 

mg/L 

p-Creso 1 

<20. 

mg/L 

1,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg/L 

1  ,1-Dichloroethene 

<5.0 

mg/L 

2,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End r  l  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mq/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  78235- 

5000 

8 . 3 

3.3 


1  ( Con  t  ' d  ) 


110 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC910183  OEHL  SAMPLE  NO:  91010998 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  U3AF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

Hexach  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

He  xachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lindane 

NP 

mg/L 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

N 1 1  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr id ine 

<10.0 

mg/L 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<5 . 0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5 . 0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5 . 0 

mg/L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno 1 

<40  . 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/L 

S i 1  vex 

NP 

mg/L 

Major  components 

SN 

EPA  Method 


SINC 

NP 

SN 


:  Sample  is  not  corrosive. 
:  Test  Not  Performed 
:  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78275-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  Nu :  GC910133  OEHL  SAMPLE  NO:  91010998 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910708 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RON  HCSP  ELMEMD0RF-"SGP6 


RESULTS 


Test  Resu  I  ts  Units  EPA  Method 


Cornme n  t  5  : 

sample  is  ctop  95s)  petroleum  oil  (motor),  (bottom  5V>  ioos 

WATER . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSqt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 


112 


MR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910184  OEHL  SAMPLE  NO:  9101 0 9 9 9 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX I  C-'O  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

Flash  Point  (closed  cup) 

100 

degrees  F 

Co  r  r os i v l t  y 

S  I  NC 

Arsen  i c 

0 . 5 

mg/L 

Bar  lum 

<10.0 

rng  L 

Cadmium 

<  0  .  1 

mq-'L 

Chrorn  i  urn 

<0.5 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

Selenium 

<0.1 

mg  /  L 

S i I ve  r 

<0.5 

mg  --'L 

Hydrogen  ion  (pH) 

9 . 0 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

Sulfides 

<  10.0 

mg/L 

Benzene 

<5.0 

mq  L 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg  -  L 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mg  /L 

Ch lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loroform 

<5.0 

mg'L 

m-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

o  -  C  r  e  s  o  l 

<20  . 

mg  -  L 

p-Cr eso 1 

<20  . 

mg /L 

1  , 4- Oich lorobenzene 

<10.0 

mg  /L 

1  ,'2-Oich  loroethane 

<5.0 

mg/L 

1 , 1-Oich loroethene 

<5.0 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2  ,4-Dinitroto  luene 

<10.0 

mg  'L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Heptachlor 

NP 

mq  -  L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 


EPA  Method 

1010 

1110 

3020/7060 
3010/70 
3010/71 
3010/71 
3010/74 
7470 
3020/77 
3010/77 
1110 
SW  8-4  6 
3W  3  46 
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co  k,  i>-  c-i  o  i.O  i.n 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910184  OEHL  SAMPLE  NO:  91010999 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TQX  I C  -'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF.-'SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

Hexach lorobenzene 

<10.0 

mg.-'L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexach loroethane 

<10.0 

mg/L 

Lindane 

NP 

mg.-'L 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  10  0 

mg/L 

Nitrobenzene 

■10.0 

mg,-'L 

Pentach loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Pyridine 

<  10.0 

mg.-'L 

Tox  aphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<  1  0  .  0 

mg.--'L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg  -  L 

Tet  rach loroethy lene 

<5.0 

mg/L 

2  ,4 ,5-Tr ich loropheno  1 

<*0  . 

mg/L 

2  ,4 ,o-Tr ich loropheno  1 

<10.  1] 

mg-'L 

S i 1 ve x 

NP 

mg/L 

Major  components 

3N 

ERA  Method 


SINC 

NP 

SN 


Sample  is  not  corrosive 
Test  Not  Performed 
Se  e  co  rnme  n  t  . 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I PONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5^01 

REPORT  OF  ANAL', SIS 

BASE  SAMPLE  NF  :  GT9  1 0  134  OEHL  SAMPLE  NU:  9 1 0  1 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS  TOY.  I C  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  10226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  PGM  HOSP  ELMEMDORF  'S&PB 


RE  SOL 


Te°  t 


Rejj-i_l_Ll  On  i  t  s 


bPA  M£  tl~,  :  1 


L  ommen  t  s : 


SAMPLE  IS  (  T  OP  2  0  % )  >99";  PE 
DIETHYL  ETHER  <  BRAKE  FLUID.' 
<  -  Signifies  none  detected 


TROLEUM  OIL  l  MOTOR  )  .  '.BOTTOM 
AND  1  i 96  WATER, 
and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants. 


Re  v i e wed  by : 

Michael  J .  Wan  t  land  ,  MSg  t  , 
NCOIC  Technical  Operations 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EN<J I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  GT 910185  OEHL  SAMPLE  NO:  91011000 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZAPDOUSxTOX I  CxD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  PGM  HOSP  ELMEMDORF --'SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Flash  Point  (.closed 

cup)  > 2  0  0 

C  o  r  r  o  s  l  v  l  t  y 

SINC 

Arsenic 

<0.3 

Ba  r  i  urn 

<10.0 

Cadm i urn 

<0.1 

Chrom l um 

<0.5 

Lead 

<0.5 

Se 1 en  l  um 

<0.1 

Me  rcurv 

<  0  .  02 

S i 1 ve r 

<0.5 

Hydrogen  ion  tpH) 

3 . 0 

Cyan l de  (total) 

<2.0 

Su 1 f ides 

<10.0 

Major  components 

Sf  i1 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >99*4  ETHYLENE  GLYCOL. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the 


TO: 

AL--OEBE 

BROOKS  AFB  TX  73235-5000 


Units 

EPA  Method 

degrees  F 

1010 

1110 

mg  XL 

3020x7060 

mg  -L 

3010x7030 

mg  XL 

3010x7130 

mg  XL 

3010x7190 

mg  XL 

3010x7420 

mg  XL 

3020x7740 

mg  XL 

7470 

mq  XL 

3010x7760 

1110 

SU  3 *-»6  SEC 

mg  XL 

SU  346  SEC 

detection  limits. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910185  OEHL  SAMPLE  NO:  91011000 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TOX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DhTE  RECEIUED:  Q  10308 

DATE  COLLECTED:  910226  DhTE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGf I  HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 


RESULTS 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910186  OEHL  SAMPLE  NO:  91011001 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -  TOXIC  "DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDOPF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

ERA  Method 

Flash  Point  'closed  cup) 

>  2  0  0 

degrees  F 

1 0  1  0 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg  ."L 

3020/7060 

Bar  l  urn 

<  1  0  .  0 

mg  L 

3010-708  0 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chrom l um 

<0.5 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Selenium 

<0.1 

mg  -  L 

3 020 "7740 

Si Iver 

<0.5 

mg  /L 

3  01 0/776  0 

Hydrogen  ion  (pH) 

CO 

o 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2 . 0 

SW  8^6  SEC 

Sulfides 

10.0 

mg/L 

bW  3 -*6  bEC 

Ma  ]  o r  components 

SN 

SINC  :  Sample  i a  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  95*)  >99*  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (LIGHT  OIL).  (BOTTOM 
5S)  10CS  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

AL-'OEBE 
BROOK  S  nr  9 


page  i i Cu  n t  d 


3235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 

GT910187 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011UG2 

SAMPLE  TYPE: 

UaSTE  f  HAZARDOUS-"' 

TOXIC- 

DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910303 

DATE  COLLECTED: 

910226 

DATE 

REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USAF  RGN  HOSP 

ELMEMDORFXSGPB 

RESULTS 


Test 

Re su  1  t  s 

Units 

EPA  Metho 

Total  organic  halides 

0  .  07 

Flash  Point  (.closed  cup) 

15  0 

degrees  F 

1010 

Aroc  lor  10  16 

<1.0 

mg. --'kg 

Kroclor  1221 

<1.0 

mg- 'kg 

Ar  oc  1  o  r  1232 

<1.0 

mg  /kg 

Aroc 1 O  r  1242 

<1.0 

mg. -'kg 

Aroc 1  or  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc 1  or  1254 

<1.0 

mg  /kg 

Aroc 1 o  r  12o0 

<1.0 

mg  <kg 

Arsen  ic 

<  0  .  02 

mq.'L 

3020/7060 

Cadmium 

1 . 9 

mq-'L 

3010  '713  0 

Chromium 

<0.25 

mq'L 

3  0  1 0  -  ^  1 9  0 

Lead 

4 . 6 

mq-'L 

3010.  742  0 

Major  components  SN 


SN  :  See  comment . 


Commen t  3 : 

SAMPLE  IS  >9QH  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (LIGHT  LUBE  OIL). 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

AL/OEBE  PAGE  l'Cont'd' 

BROOKS  AF3  Tv  -’8235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910187  OEHL  SAMPLE  NO:  91011002 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS  TOXIC  'DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9  1 07 08 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDORFySGPB 


RESULTS 


Inc. 


USAF 
Et  sn «: 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910198  OEHL  SAMPLE  NO:  91011003 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS/ TOX I C-D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  ts 

Units 

EPA  Method 

Total  organic 

halides  .99 

% 

Flash  Point  ( c 

:  losed  cup  )  >200 

degrees  F 

1010 

A  r o  c  lor 

1016 

<1.0 

mg /'kg 

Aroc  lor 

1221 

<1.0 

mg  --'kg 

Aroc lor 

1232 

<1.0 

mg /kg 

Ar oc I o  r 

1242 

<1.0 

mg  /'kg 

Aroc lor 

1248 

<1.0 

mg  /kg 

Aroc lor 

1254 

<1.0 

mg /'kg 

Aroc 1  or 

1260 

<1.0 

mg /'kg 

Arsenic 

<  0  .  02 

mg  -  L 

3020/7060 

Cadm i urn 

0 .60 

mg/'L 

3010/7170 

Ch  r om i um 

1 . 6 

mg/'L 

3010/7190 

Lead 

2  0 

mq  'L 

3010/7420 

Major  components  SN 


3N  :  See  comment. 


Common  t  s : 

SAMPLE  IS  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (.MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL/OFBE 

BROOKS  aFB  TX  782  3^-5  00  0 


122 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910188  OEHL  SAMPLE  NO:  91011007 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS' TQX  I C-'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

Date  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

Sample  submitted  by:  usaf  rgn  husp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


Test 


Results  Un i t  s 


EP A  Me  t  h o d 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


-a. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land  ,  MSqt,  USaF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G189  OEHL  SAMPLE  NO:  91011004 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS/TOX  I C/D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDOPF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

ERA  Method 

Flash  Point  (closed  cup) 

>20  0 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020 / 7060 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mg  'L 

3010/7080 

Cadm i um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

2.8 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Se  1  en i um 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Silver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

8 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SW  346  SEC  8 . 3 

Sulfides 

<10.0 

mg  /L 

SW  346  SEC  8.3 

Benzene 

<5 . 0 

mg  /L 

Carbon  Tetrachloride 

<5. 0 

mg/L 

Ch 1 ordane 

NP 

mg/L 

Ch  1  o  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loroform 

<5 . 0 

mg/L 

m-Creso 1 

<20. 

mg/L 

o-Creso 1 

<20. 

mg/L 

p-Creso 1 

<20. 

mg/L 

1  ,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg/L 

1,1-Dichloroethene 

<5.0 

mg/L 

2,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mq/L 

End r  l  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE  1  <.  Con  t 

BROOKS  AFB  TX  78235- 

5000 

d  ) 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910139  OEHL  SAMPLE  NO:  91011004 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS-' TGX I  C-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDOPF .'SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  s  u 

1  t  s 

Un 

1  t  s 

He  x  a  c  h  lorobenzene 

<10. 

0 

mg 

'  U. 

Hexach  lorobutad lene 

-'10. 

0 

mg. 

•'L 

Hexach  loroe  thane 

<  1 0  . 

0 

mg 

•-'L 

Lindane 

NP 

mq. 

•'L 

Methoxychlor 

NP 

mg 

•'L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20. 

mg 

--'L 

Nit  robenzene 

<10. 

0 

mg. 

-L 

Pentachlorophenol 

<10. 

0 

mg 

"L 

Pyridine 

-'10. 

0 

mg 

■-'L 

Toxaphene 

NP 

mq 

-'L 

U i ny 1  Ch lor l de 

<10. 

0 

mg. 

•'L 

T  r ich loroethvlene 

<5 . 0 

mq 

•'L 

Tetrach loroethvlene 

y  9 

mg 

'L 

2 ,4,5-Tr i ch loropheno 1 

<40  . 

mq  - 

L 

2 ,4 ,6-Trich loropheno  1 

<  1  0  . 

0 

mg  - 

•'L 

S l 1  vex 

NP 

mq  •- 

-L 

Major  component  a  SN 


SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 
HP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  commen  t  . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910189  OEHL  SAMPLE  NO:  91011004 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZAPDOUS/TOX I  C.-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HGSP  ELMEMDQRF/SGPB 


REbULTb 


Test 


Resu  1  t s 


Units 


[PA  Method 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  3%)  >99%  PETROLEUM  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM  97S)  8 1% 
ETHYLENE  GLYCOL  AND  19*  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I  RONliENT  AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91019Q  OEHL  SAMPLE  NO:  91011005 

Sample  type:  haste,  hazardous/toxi c/disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGH  HOSP  ELMEMOORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

E-’A  Me  the 

Arsen  i  c 

NP 

mg  'L 

3020/7060 

Bar  i  u  m 

NF 

mg  /'L 

7010-7030 

Benzene 

NP 

mg/'L 

Cadrn  i  um 

NP 

mg  'L 

7013/7170 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mg  /'L 

Ch  1  o  r  dane 

NP 

mg  --'L 

Chlorobenzene 

NP 

mg/'L 

Ch  loroform 

NP 

mg  -  L 

Ch  r om l um 

NP 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

NP 

mq  /'L 

o-Creso 1 

NP 

mg/'L 

p-Cr eso 1 

NP 

mg  -  L 

1 ,4-Dich iorobentene 

NP 

mg  L 

1  ,2-Dich loroethane 

NP 

mq  -"L 

1  ,  1-Dich loroethene 

NP 

mg-'L 

2 ,4-D 

NP 

mg  •  L 

2 ,4-Din i t  roto luene 

NP 

mg  -L 

End  r  i  n 

NP 

mg  -'L 

Heptach  lor 

NP 

mg-'L 

Hexach  lorobenzene 

NP 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

NP 

mg-'L 

Hexach  loroethane 

NP 

mg  'L 

Lead 

NP 

mg/'L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg  'L 

Mercury 

NP 

mg/'L 

7470 

Me  t  ho  xyc  h 1 o  r 

NP 

mg/'L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg  -'L 

Nitrobenzene 

NP 

mg  -'L 

TO: 

AL/'OEBE 

PAGE 

BROOKS  AF3  TX  /82  35 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910190  OEHL  SAMPLE  NO:  91011005 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS --TOX  I  C--'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDORF'SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  s u  1  f  3 

Un  l  t  s 

EPa  Method 

Pen  tach loropheno 1 

NP 

mg/L 

Pyr i d i ne 

NP 

mg  -  L 

Se 1 en i um 

NP 

mg/L 

3020/7740 

S i 1 ^e r 

NP 

mg  -  L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mq/L 

U l n y 1  Ch lor  ide 

NP 

mg  'L 

Tr lchloroethylene 

NP 

mg/L 

Tet  rach loroethylene 

NP 

mg/L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno  1 

NP 

mg/L 

2  ,4 ,6-Tr i c h  loropheno 1 

NP 

mg/L 

Si Ivex 

NP 

mg/L 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Mot  Performed 

SN  :  See  comment . 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  BOS)  >9 9S  LIGHT  PETROLEUM  SPIRITS  (DEGREaSER). 
(BOTTOM  2  OS)  Q5S  UATER  AND  5S  LIGHT  PETROLEUM  SPIRITS. 
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-i  i  r  uRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910190 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011005 


SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 


WASTE .  HA2ARD0US/T0X I C/D I SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910226 


DATE  REPORTED:  910531 
DATE  REPRINTED:  910729 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

Se  1  en i um 

<0.1 

ma/L 

Arsen  l  c 

<0.5 

ma/L 

Ch  lordane 

NP 

ma/L 

Barium 

<10.0 

ma/L 

Benzene 

410 

ma/L 

Cadmium 

0.4 

ma/L 

m-Creso 1 

NP 

ma/L 

Chromium 

<0.5 

ma/L 

1  .1-Dichloroethene 

<1.6 

ma/L 

2 .4-0 

NP 

mp/L 

End  r i n 

NP 

ma/L 

Hep  t  ach lor 

NP 

ma/L 

Lead 

2.0 

ma/L 

2 ,4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

Hexachlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

Hexachlorobutadiene 

<  .  10 

ma/L 

Hex ach loroethane 

<  .  10 

ma/L 

L l ndane 

NP 

ma/L 

Methoxych lor 

NP 

ma/L 

Pentachloroohenol 

<  .50 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

S l 1  vex 

NP 

ma/L 

Si lver 

<0.5 

ma/L 

Tetrachloroethvlene 

<1.6 

ma/L 

Carbon  Te t r ach 1 o r i de 

<1.6 

ma/L 

o-Creso 1 

29 

ma/L 

AL/OEBE 
BROOKS  AFB 


TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910190  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE.  HAZARDOUS/ TOX I  C/D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


91011005 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  its 

Ch  lorobanzene 

<1.6 

mo/L 

Chloroform 

<1.6 

mq/L 

1 .2-Dichloroethane 

<1.6 

ma/L 

Mercuro 

<0.02 

mq/L 

U i no  1  Ch l or i de 

<1.6 

mq/L 

Trichloroethylene 

<1.6 

mq/L 

1 .4- Dichlorobenzene 

<  .  10 

mq/L 

N i t  robenzene 

<  .  10 

mq/L 

P<jr  i  d  l  ne 

<  .  10 

ma/L 

2.4.5-Trichloroohenol 

<  .  10 

mq/L 

2 .4.6-Trichloroohenol 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso  1 

<  .  10 

ma/L 

Methvl  Ethvjl  Ketone 

<20 

ma/L 

flaior  comoonents  SN 


NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  7823S-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10190  OEHL  SAMPLE  NO:  9  10110 0 S 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -TOX I C  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910708 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  9 10571 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  PGN  HOSP  ELMEMDORF'SGPB 

RESULTS 

Test  ff  e  ?  i  j  1 t  s  Un i t s  E  P  h  M  e  t  h  o d 


Analyzed  by:  Paba-Kistner  Consultants,  Ins. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Uantland^  TTSqt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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Test 

Results 

Un  its 

Arsen  ic 

<0.5 

mq/L 

Ba  r  l  urn 

<10.0 

mq/L 

Cadm l urn 

<0.1 

mg  /L 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

Se  1  en  l  urn 

<0.1 

mg/'L 

Si lver 

<0.5 

mg/L 

Commen t  3 : 

<  -  Signifies  none  defected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  required  by  SU  846. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  uiewed  by: 

Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USaF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


TO: 


Det  6  AL-'EQ 

BROOKS  Ar8  TX  79235-5000 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOkS  AFB ,  TEXAS,  73237-7701 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910192  OE-tL  SaMP_E  MQ:  91G11007 

SAMPLE  TYPE:  UhSTE,  HAZARDOUS-- TO-:  I C  -  'D I SPOSuL 

SITE  IDENTIFIER:  DaT£  RECEINEu:  9 1 07 03 

CATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  9iG7~l 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  a  OSP  ELMEMC 2PF  SQPQ 


RESULTS 


Test 

Results 

IJn  i  t  s 

EPA  ' 

*e  t  hod 

Total  organic  halides 

.  U6 

\ 

Flash  Po 

l n  t  (closed  cup) 

172 

degrees  F 

101  0 

A  r  o  c  lor 

10  16 

1  .  0 

mg  kg 

Hr  oc  lor 

122  1 

•1.0 

mq  •  k  q 

A  r  o  c  lor 

1272 

<1.0 

mg  'k  <i 

Ar  oc  1  c  r 

12*2 

<  1  . 0 

tnq/k  g 

H  r  q  c  lor 

12^8 

V  1  .  0 

mq-'kq 

Ar  oc  lor 

12  E  * 

<1.0 

mq  k  g 

A  r  o  c  lor 

1  2o  0 

•1.0 

me  /Jka 

Ar  s en  l  c 

<0.  02 

mq  ••  L 

7  0  2  0  • 

7  0 0 

C  a  d  rn  l  u  m 

0 . 27 

mg  --  L 

7  010 

“17  0 

Chromium 

<  0 . 27 

mg  'L 

7  0  1 1 J 

'719  0 

Lead 

7 . 7 

mg  L 

7  0  1  J 

'  ""  -4  _ 

Ma  >  o  r  c  o 

mponen t s 

sn 

EH  :  See  comment. 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  PETROLEUM  HYDROCAFBONS  (LIGHT  LUBE  OIL). 

-  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


I  2  o  n  t  '  d  ■> 


hL  gebe 

SPOOt-  S  -A  B  T: '  T3  2  7  7  -  c  0  : '  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910192  QEHL  SAMPLE  NO:  91011007 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZaPDOUS/TGX I C-D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  91C226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 

RESUL  T  S 

Test  Results  Units  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910193  OEHL  SAMPLE  NO:  91011008 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS -TOX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9  1 03U8 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  H03P  ELME-1DORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Unit  s 

EPh 

1e  the 

Total  organic  halides 

<0  .  03 

% 

Flash  Point  (closed  cup.' 

115 

degrees  F 

I  0  1  0 

Arc c  lor  1016 

<1.0 

m  q  /  k  g 

A r  o  c  1  o  r  1221 

<1.0 

mq  •'kg 

A  r  o  c  1  o  r  12  32 

<  1  •  0 

rng  •  k  g 

Ar oc  1  o  r  1242 

<1.0 

mg  /k  q 

Aroc  lor  1243 

<  1  .  0 

mq  /k  q 

A  r  o  C  1  O  r  1254 

<1.0 

mg /kg 

Ar oc 1 o  r  1260 

<1.0 

mg  /k  q 

Arsen  i  c 

<  0  .  02 

mq/L 

3  0  2  0 

•  7  0  6  0 

Cadrn  l  urn 

<  0 . 2 

rng  'L 

3  0  1  0 

•713  0 

C  h  r  o  rn  l  u  rri 

<0.25 

mq  -'L 

7  01Q. 

■710  0 

Lead 

--  0.25 

mq  -'L 

3  0  1  0 . 

'7420 

Major  components  SN 


bN  :  See  comment . 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (DEGREaSEP)  AND  l?i  HATER 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL-'OEBE 
BPGOk  b  A^- 3 


rX  7g,j3c;-5iT00 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910193  OEHL  SAMPLE  NO:  91011008 

SAMPLE  TYPE:  UASTE,  HAZARDOUS-'TOX  I  CD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF xSGPB 

RESULTS 


Test  Re su  1  t s  Units  EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J  .  Want  land,  MSg  t  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910194  OEHL  SAMPLE  NO:  91011009 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS  -'TOX  I C  'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HUSP  ELMEMDORF.-SOPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Units 

ERA  Method 

Flash  Point  (.closed  cup) 

176 

degrees  F 

1 0  1  0 

Corros ivi t  y 

SI  NO 

me 

Arsen  i  c 

<0.5 

mq  •  L 

3  0  2  0  '  7  0  6  0 

Bar i u m 

<10.0 

mg  L 

3010  t  o  S  0 

Cadm i um 

<0.1 

mg  -  L 

3  010  “’130 

Chrom i um 

<0.5 

mg  -•  L 

3010/ -190 

Lead 

<0.5 

mg  -<L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg  L 

74  70 

Selenium 

<0.1 

mg  •  L 

3  02  0  -  -74  0 

S  i  1  ve  r 

<0.5 

mq  -'L 

3010  —60 

Hydrogen  ion  rpH) 

7. 0 

1110 

Cyanide  (total: 

<2.0 

S U  S—o  SEC 

Su  1  f  ides 

<10.0 

mg  -<L 

obj  ;:-.6  -EC 

Benzene 

24  0  0 

mg  L 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

rnq  -  L 

Oh  lordane 

NP 

mg  L 

Oh  lorobenzene 

10.0 

mg  ••  L 

Ch  loro  form 

<5.0 

mg  L 

m-Creso 1 

<20  . 

mg  L 

o-Creso 1 

<20. 

mg  -'L 

p-Creso  1 

<  20  . 

mg  -  L 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mq  L 

1 ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mg/L 

1 , 1-Dichloroethene 

<5.0 

mg  -'L 

2  ,4-0 

NP 

mq  -<L 

2  ,4-Dimtrotoluene 

<10.0 

mq  L 

End  r  in 

NP 

mg  -  L 

Hep  t  ac h  lor 

NP 

me  L 

TO: 


AL  'UEBE  FaOC  i ' Cont  ‘  d 

BROOTS  aFB  Tv  -3235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


PEPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 

GT9 10194 

OEHL  SAMPLE  NO: 

91011009 

SAMPLE  TYPE: 

WASTE  ,  HAZARDOUS^' 

TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  RECE1UED: 

9103  08 

DATE  COLLECTED: 

910226 

DATE  REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  U3AF  RGN  HOSP 

ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Test 

Results 

Un  l  t  s 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hex  ach lorobutad lene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

L  indane 

NP 

mg /L 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  1  0  0 

mg/L 

Nit robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyridine 

<10.0 

mg/L 

T  oxaphene 

NP 

mg  -  L 

U i ny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trich loroethy lene 

<5.0 

mg/L 

Tetrach loroethy lene 

•5.0 

mg  /L 

2  ,4 ,5-Tr ich loropheno 1 

<40. 

mg/L 

2 ,4 ,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Si  1  vex 

NP 

mg/L 

Major  components 

SN 

SINC 

NP 

SN 


:  Sample  is  not  corrosive. 
:  Test  Not  Performed 
:  See  comment . 


EPA  Method 


PAGE  2  C  Con  t  ' d  > 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  GT910194  OEHL  SAMPLE  NO:  9101100* 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS  'TOY IC  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910708 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

sample  submitted  by:  ushf  rgn  hosp  elmemdgrf  sgpb 

RESULTS 

Test  Re  su  i  to  Un  i  t EPA  Net  hoc; 

Comruen  t  5  : 

Sample  IS  l  TOP  95V)  '  9*%  LIGHT  PETROLEUM  SPIRITS  DSGFEhSEP  . 
(BOTTOM  5*)  ICO*  WATER. 

'  -  Signifies  none  detected  and  t~e  de*e-:  *  ion  1  i  :■:>  i  t  s,  . 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910195  OEHL  SAMPLE  NO:  91011010 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/" TOX I C/'D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF /"SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  to 

Un  l  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup) 

90 

degrees  F 

1010 

Co  rroai^ity 

S  I NC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg/'L 

3020/7060 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mg  -'L 

3010/7080 

Cadm i um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chr  orn  l  um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/'L 

3010/7420 

Mer cu  ry 

<  0  .  02 

mg/L 

7470 

Se  1  en  i  um 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

S  l  l  ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SI)  8^6  SEC 

Su  1  f  i  de  s 

<10.0 

mg  /'L 

bUi  8^6  SEC 

Benzene 

<  0  .  05 

mg/'L 

Carbon  Tetrachloride 

<0.05 

mg/'L 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mg  -'L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg  /L 

Ch 1 o  r o  f o  r m 

<0.5 

mg/L 

m-Creso  l 

<20  . 

mg/L 

o-Creso 1 

<20  . 

r.ig  /'L 

p-Cr eso 1 

<20. 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg  / L 

1 ,2-Dich loroethane 

<0.05 

mg/'L 

1  ,1-Oichloroethene 

<0.05 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2 , 4-D initrotoluene 

<10.0 

mg  'L 

End  r  ;  n 

NP 

mg /L 

Hep  t  ac  h lor 

NP 

mg  /L 

TO: 


AL • OEBE 

BROOKS  hFB  TX  78235-5000 
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CO  CO 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910195  OEHL  SAMPLE  NO:  91011010 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/- TOX  I  C-"D  I SPQSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  8Y :  USAF  RGM  HOSP  ELMENDORF/SGPB 


Test 

Res 

u  1  t  s 

U n 

1  t  .5 

He x a c h  lorobenzene 

<10 

.  0 

mg 

•L 

Hexach  lorobutad lene 

<10 

.  0 

mq 

"L 

He  xach loroethane 

<  10 

.  0 

mq 

■'L 

Lindane 

NP 

mq 

"L 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg 

-L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  2  0 

. 

mg 

L 

Nitrobenzene 

<  1 0 

.  0 

mg 

'L 

Pentachloropheno 1 

<  10 

.  0 

mg 

L 

Pyridine 

<10 

.  0 

mq 

■•'L 

Toxaphene 

NP 

mq 

L 

U l ny 1  Chloride 

<  0  . 

02 

mq 

"L 

T  r i c  h loroethy lene 

<0. 

0C 

mq 

L 

Te  t.  rach  loroethy  lene 

<  0  . 

05 

rnq 

•L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno 1 

<  4  U 

. 

mg 

•L 

2  ,4 ,6-Tr ich loropheno  1 

<  10 

.  0 

mg 

L 

S  i  1 1  'ex 

NP 

mq 

•L 

Major  components 

SN 

ERA  Method 


SINC  :  Sample  is  not  corrosive 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G195  QEHL  SAMPLE  NO:  91011010 

SAMPLE  TYPE:  UxCTE  ,  HAZARDOUS/'TQX  1C, 'DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9 103  OS 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 

Test  Results  Units  EPA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (  T  OP  8  0S)  >9954  LIGHT  PETROLEUM  SPIRITS  ( DEGREASER ). 
(BOTTOM  2054  )  3754  WATER  AND  1354  LIGHT  PETROLEUM  (DEGPEASER). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 

Re  k>  i  ewed  by : 

Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GT910196  OEHL  SAMPLE  NO:  91011011 

WASTE  .  HAZARDOUS/TOX  I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  its 

Arsen  i  c 

<0.5 

ma/L 

Ba  r l um 

<10.0 

ma/L 

Cad m i um 

<0.1 

ma/L 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

Lead 

<0.5 

ma/L 

Benzene 

13 

ma/L 

Carbon  Tetrachloride 

<1.6 

ma/L 

m-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

1  . 4-D i ch 1 o robenzene 

<  .  10 

ma/L 

N  i  t  robenzene 

<  .  10 

ma/L 

Pentach loropheno 1 

<  .50 

ma/L 

Pvr i d l ne 

<  .  10 

ma/L 

Methul  Ethvl  Ketone 

<20 

ma/L 

Mercury 

<0.02 

ma/L 

Se  1  en i um 

<0.1 

mq/L 

Si  lver 

<0.5 

ma/L 

Chlorobenzene 

<1.6 

ma/L 

Ch  I  oroform 

<1.6 

ma/L 

o-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

2 ,4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

1  ,2-Dichloroethane 

<1.6 

ma/L 

1  . 1-Dich loroethene 

<1.6 

ma/L 

He  xachlo robenzene 

<  .  10 

ma/L 

Hexachlorobutad icne 

<  .  10 

ma/L 

Hexach loroethane 

<  .  10 

ma/L 

TO: 

ttL/OEBE  PAGE  l(Cont’d) 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 


GT910196  OEHL  SAMPLE  NO: 

WASTE  f  HAZARDOUS /TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 

BY:  1 1TH  AFMC/SGPB 


91011011 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test  Results  Un 1 1  s 


U  i  nv>  1 

Ch 1 o  r i de 

<1.6 

ma/L 

Tr  l  ch 1 

o  roe  t  h v 1 ene 

<1.6 

ma/L 

Tetrac 

h loroethy lene 

<1.6 

ma/L 

2 .4.5- 

Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2.4.6- 

Trichlorophenol 

<.10 

ma/L 

Maior 

comoonen  t  s 

SN 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  5%)  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM 
95% )  65%  WATER.  29%  ETHYLENE  GLYCOL  AND  6%  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 
AMENOED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reauired  by  SUJ  846. 


PAGE  2 i Con  t  ' d  J 


144 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS  ,.  78235-55  01 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910196  OEHL  SAMPLE  NO:  91011011 

SAMPLE  TYPE:  WAS  TP  .  HAZARDOUS/' TOX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 


Results  Units 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants.  Inc. 


Reviewed  bv: 


Michael  J.  Wan t  1  and L^Sa t  .  USAF 
NCOIC  Technical  Ocerat ions  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


base  sample  no: 

GT910196 

QEHL  SAMPLE  NO: 

910110 

sample  type: 

WASTE,  HAZARDOUS/ 

TOX 1  C-'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

910308 

DATE  COLLECTED: 

910226 

DATE  REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY :  USAF  RGN  HOSP 

ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Arsenic 

NP 

mg-'L 

3  02  0  7  0  o  0 

Ba  r  i  um 

NP 

mq  -L 

3010/7080 

Cadrn  i  um 

NP 

mg  -L 

3010/7130 

Ch  r  orn  l  um 

NP 

mg-'L 

3010/7190 

Lead 

NP 

mg-'L 

3010/7420 

Mercury 

NP 

mq-'L 

7470 

Selenium 

NP 

mg-'L 

3020/7740 

Si lver 

NP 

mg-'L 

3010/7760 

8enzene 

NP 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mq  -  L 

Ch  lorobenzene 

NP 

mg  -'L 

Ch  loroForm 

NP 

mq  -L 

m-Creso 1 

NP 

mq  'L 

a -Cr eso l 

NP 

mq  L 

p-Creso 1 

NP 

mg-'L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

NP 

mg  -  L 

1  ,2-Dich ioroe thane 

NP 

mg-'L 

1  ,1-Dichloroethene 

NP 

mq  'L 

2  ,4-Din i t  roto luene 

NP 

mg  -  L 

Hexach  lorobenzene 

NP 

mq  'L 

Hexachlorobutadiene 

NP 

mg-'L 

Hexach  loroethane 

NP 

mg  -  L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg/L 

Nitrobenzene 

NP 

mg-'L 

Pentach loropheno  1 

NP 

mg  -  L 

Pyr i d l ne 

NP 

mg-'L 

U i ny l  Ch 1 o  r  i  de 

NP 

mg-'L 

Tr ich loroethylene 

NP 

mg  -'L 

TO: 


AL-'OEBE 

BROOKS  AFB  TX  79235-5000 


PAGE 
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A  I R  FORCE 

OCCUPftT  I  ONftL  AND  ENU  I  RGNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  APB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910196  GEHL  SAMPLE  NO:  91011011 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HaZaRDOUS-'TOX  IC  D  IbPQbAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910306 

DATE  COLLECTED:  910226  DhTE  REPORTED:  91  OS 3 1 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USftF  ROM  HQSP  ELMEMDORF  'SGPS 


RESULTS 


Test 


Re  su  1  t 3  Units 


Te t r ach 1 o roe t hy 1 ene  HP 

2.4.5- Trichlorophenol  NP 

2.4.6- Trichloropheno!  NP 

Meion  components  SN 


mg  -  'L 
mo  L 
rnq  •  L 


EPh  Met  6 


NP  :  Test.  Not  Per  termed 

St J  :  See  comment  . 


Cornmen  t  S  : 

SAMPLE  IS  'TOP  5%>  '90%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  UlL  i  MOTOR , .  EO FTC 
95  V)  6SS  WATER,  29%  ETHYLENE  GLYCOL  aND  6%  PETROLEUM  hYDFOChRBONS . 


Ana  1 yzed 

by: 

Roba-A  i  s  t  ne  r  Consu  i  tai.ti  ,  Inc. 

Rev i ewe  d 

b  v  • 

Michael  J  .  Ulan  t  land  ,  MS  q  t  ,  UShF 
NCO I C  Technical  Operations  Branco 

Page 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EMU  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF9 ,  TEXAS,  78233-3501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91019”  OEHL  SAMPLE  NO:  9  1.0110  12 

SAMPLE  TYPE:  i.IA'dTE  ,  HAZARDOUS 'TOX I C  "D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DhTE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  9 10S3 1 

Sample  SUBMITTED  by:  ijsaf  rgn  hosp  elmemdorf.-sgpb 


Test 

P esu  1  t  s 

IJr.  i  t  5 

E  P  A  '  1  e  t  h  o 

Total  organic  halides 

•'  0.03 

#< 

Flash  Point  (closed  cup' 

>  2  0  0 

deqrees  F 

1010 

Ar oc  lor 

1016 

<  1  .  o 

mg  --'U  g 

A  r  o  c  lor 

1221 

-1.0 

mq  -  kg 

Ar  oc  lor 

1232 

-1.0 

rng  -  k  g 

Ar  oc  lor 

1242 

-1.0 

mg  "kg 

Ar  oc  lor 

12  43 

-1.0 

mg  <"k  g 

Aroc  1  o  r 

1234 

•l.o 

mg  kg 

Ar  oc  lor 

126  0 

<1.0 

mg  /  k  q 

Arsen  i  c 

<  0  .  02 

mo  "L 

3  02  0-  7 0  6  0 

Cadmium 

mg  -'L 

3010x71? o 

Chromium 

0 . 43 

mq  "L 

3010.  ”  19Q 

Lead 

cr  ’ 

.  »  X 

mq  L 

3010  ”-2  0 

Major  component 


:  bee  comment 


Commen  t  a : 

SAMPLE  IS  >00\  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (KEROSENE-  JET  FUEL  <  (LIGHT  LUBE 
GIL  1  . 

-  Signifies  none  defected  and  the  detection  limits. 


hL  oebe 

BROOK S  hR S  TX  73:3*;--  i  :•  ,j 


Pi-iLE. 


.  o  n  t  '  d 


A  I  R  FljRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH 
BROOKS  APB,  TEXAS ,  782?^-SF01 

LABORATORY 

PEPURT  OF  ANALYS I S 

EASE 

SmMPLE  NO: 

GT9 10197  OEHL  SAMPLE  NO 

:  91011012 

ShMPLE  TYPE: 

Waste ,  hazardous  toxic  disposal 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIVED: 

9  1  0  7  !  J  a 

DATE 

COLLECTED: 

910226  DATE  REPORTED: 

9  1  Q  F  7  1 

SAMF'L 

E  SUBMITTED 

BY:  USAF  RUM  HCSP  ELMEMOQPF  'SOPB 

RE  SUL 


Rth  3  U 


A  He  thud 


An  a  1  yz  e  d  b  v  ■  Rab  a  - l<  istner  Lon  a  u  1  t  an 


Reviewed  by 


Michael  J .  Want  land 
NCOIC  Technical  Ooe 


AIR  FQRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910193  OEHL  SAMPLE  NO:  91011013 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS/ TOX  I  C,-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HGSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Pesu  1  t  s 

Units 

EPA  Me  the 

Total  organic  halides 

0  .  04 

% 

Flash  Po 

int  (closed  cup) 

83 

degrees  F 

1010 

Ar oc  lor 

1016 

<1.0 

mg  -'  kg 

Ar oc  lor 

1221 

<  1  .  0 

rng  /k  g 

Ar oc  lor 

1232 

<1.0 

mg  --'kg 

Ar  oc  lor 

1242 

<1.0 

mg /kg 

A  r  o  c  lor 

1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc 1  or 

125  4 

<1.0 

mg /kg 

Ar oc  lor 

1260 

<1.0 

mg  "kg 

Arsen  i  c 

<  0  .  02 

mg  "L 

3020/7060 

C  a  d  rri  l  u  m 

0 . 23 

mg/L 

3  0 10 -7 13  0 

Chromium 

0.25 

mg/L 

3010 / 7190 

Lead 

3 . 7 

mg-"L 

3  010. •■742  0 

Major  components  3N 


SM  :  See  comment  . 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >99^  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (ALKANES). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


1  i  Cent  C  1 


AL-'OEBE 
BROOKS  hKR 


~  3  2  3  c  -  5  0  0  0 


150 


PmGE 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910198  OEHL  SAMPLE  NO:  9  101 10 17- 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS--  TOX  I  C/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

sample  submitted  by:  usaf  rgm  hosp  elmemdorf -sops 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910199  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 
BY:  IJSAF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011014 


910308 


910531 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0  .  07 

% 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg /kg 

A  r  o  C  1  o  r  1221 

<1.0 

mg  ••'kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1248 

<  1 .  0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg  --'kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg /kg 

Arsen  i  c 

<0.02 

mg  /L 

3020/7060 

Cadm i um 

0 . 48 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

1 .  0 

ma/L 

3010/7190 

Lead 

2 . 4 

mg  L 

3010/7420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  l17**)  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS.  (BOTTOM  85%)  100% 
WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

AL/OEBE 

BROOKS  Arg  rx  78235-5000 


PAGE  1 i Cent 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910199  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS. -TOX I C  'D ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED: 

DATE  COLLECTED:  '5 10226  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDOPF/SGPB 


RESULTS 

Test  Resu 1 t  s  Un  i  t  s  ERA  Method 


91011014 

910308 

910531 


Ana  1  yz  e  d  :  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


R  e v i e we  d  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSqt,  USAF 
NCDIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GT9 10200 

QEHL  SAMPLE  NO: 

9 101 1U15 

SAMP! 

.E  TYPE: 

WASTE ,  HAZARDOUS/ 

TOXIC/DISPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

9103  08 

DATE 

COLLECTED: 

910226 

DATE  REPORTED: 

910515 

SAMP!  E  SUBMITTED 

BY:  USAF  RGN  HOSP 

ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Test  Results  Un 1 t  s 


Arsen  l  c 

<0.5 

mg/L 

Ba  r  l  urn 

<10.0 

mg  -  'L 

Ca dm i urn 

<0.1 

mg/L 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

Me  rcury 

<0.02 

mg/L 

Se 1 en  i  urn 

<0.1 

mg/L 

S i  1 ve  r 

<0.5 

mg  'L 

Commen  t  s : 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  required  by  SUI  846. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSqt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 


TO: 

Det  6  AL-'EO  PAGE  1 

BROOKS  A^B  TX  ^3275-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910201  OEHL  SAMPLE  NO:  91011016 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS-' TOX I C/D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMOORF/SGPB 


RESULTS 


Test  Results  Units 


Arsen  l  c 

<0.5 

mg/L 

Ba  r  i  urn 

<10.0 

mq/'L 

Cadm l um 

<0.1 

mq  /L 

Ch  r  om l um 

<0.5 

mq  /L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

S i 1 ve  r 

<0.5 

mq/L 

Lommen t  s : 

-  Signifies  none  detected  anti  the  detection  limits. 
All  methods  conform  to  those  required  by  SU  8^6. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  viewed  by: 


Michael  J .  Wan t land  ,  MSq t  .  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


TO: 

Det  6  ALtEQ  PhGE  1 

BROOKS  ARB  TX  ^823c-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10220  QEHL  SAMPLE  NO:  9 1 01 1035 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HaZARDOUS/TOX I C-'D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

Ar  sen  ic 

<0.5 

mg/'L 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mg  /L 

Cadm  l  urn 

12 

mg  /L 

Chrom  l  urn 

<0.5 

mg  'L 

Lead 

<0.5 

mg  'L 

Mercury 

<0.02 

mq/'L 

Selenium 

<0.1 

mq/L 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mgr'L 

Comrnen  t  s  : 

<  -  Signifies  none  detected  and  tfe  detection  limit 

A1 1  methods  conform  to  those  required  by  SU  8«6. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants.  Inc. 


Re  viewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


TO: 

De  t  6  Al.  -'EQ 

BROOKS  idEB  TV  ’’8235-5000 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS91020 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910226 
SAMPLE  SUBMITTED  BY: 


OEHL  SAMPLE  NO:  9101101' 

DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  REPORTED:  910531 


USAF  RGN  HGSP  ELMEMD0RF/SGP6 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  f  s 

ERA  Method 

Flash  Point  (closed  cup' 

|  15  0 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

7. 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

Sl-J  346  SEC 

Sulfides 

<10.0 

mg/L 

bid  0  46  SEC 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3  02  0  .-706  0 

Ba r  ium 

<10.0 

mg.-'L 

3010/7000 

Cadm i um 

<0.1 

mg  -  L 

3010 --7130 

Ch  r  om l um 

<0.5 

mg  .--'L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mq/L 

3010/7420 

Me  rcury 

<  0  .  02 

mg/L 

7470 

Se  1  en  l  um 

<0.1 

mg  -L 

3  02 0/77 4  0 

S  i  1  v<e  r 

-'0.5 

mg  ••  L 

3  0  1  0  6  0 

Benzene 

<5.0 

mg  -L 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg  -  L 

Ch  lordane 

NP 

mg  'L 

Ch  lorobenzene 

<  10.0 

mg  -'L 

Ch  lorof orm 

<5.0 

mq  L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg  -'L 

1  ,2-Oich loroethane 

<5.0 

mg/L 

1 , 1-Dich loroethene 

<5.0 

mg  -L 

2  , 4-0 

NP 

mg  XL 

2 ,4-Dini t  roto luene 

<10.0 

mg/L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach lor 

NP 

mg  /L 

He xach  lorobenzene 

<10. 0 

mg  'L 

Hex ach  lorobutad iene 

<10.0 

mg  'L 

He xach  loroethane 

<10.0 

mq  -  L 

TO: 

ML-0F8E 

Ft-iGE 

BROOKS  AFB  TX  ^82  7  5 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 

GS910202 

QEHL 

SAMPLE  NO: 

91011017 

SAMPLE  TYPE: 

SO  I  L 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910303 

DATE  COLLECTED: 

910226 

DATE 

REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

B Y :  UShF 

RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Test 

Re  su  1 

Lindane 

NP 

Me  t  hoxych lor 

NP 

Nitrobenzene 

<  1 0  .  0 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  1 0  0 

Pentach  loropheno 1 

<10.  0 

m-Creso 1 

<20. 

o-Creso 1 

<20. 

p -Cr eso 1 

<20. 

Py r l d l ne 

<10.0 

T  oxaphene 

NP 

U l ny 1  Ch lor ide 

<10.0 

T  r ich loroethy lene 

<5.0 

Tet  rach loroethy lene 

<  5 . 0 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno  1 

<  40  . 

2  ,4,6-Tr ich loropheno  1 

<10.0 

Si  1 Mex 

NP 

Major  components 

SN 

Un its  EPA  Method 

mq  ,"L 
mq  'L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mq/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg /L 


SINC 

:  Sample  is  not  corrosive 

NP 

:  Test  Not  Performed 

SN 

:  See  commen  t . 
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2  (  C  o  n  t  ’  d  1 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GS910202 

SOIL 

910226 

BY:  USAF  RGN  HQS 


OEHL  SAMPLE  NO: 

DATE  RECEIUED: 
DATE  REPORTED: 
ELMEMDORF  "SGPB 


91011017 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Re  suits  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Coimnen  t  s  : 


SAMPLE  IS  (TOP  755<)  >99H  LIGHT  PETROLEUM  OIL.  ( BOTTOM  25eiJ  4 9°i 

WATER,  27S  INORGANICS  AND  2  4*  HEAUY  PETROLEUM  GEL. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reu i ewed 


Michael  J.  Wantland,  MSgt, 
NCOIC  Technical  Operations 


USAF 

Brancb 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910203  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TQX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGtl  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011018 

91 0308 
910531 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0  .  08 

% 

Cadmium 

0 . 24 

mg/L 

3010/7130 

Flash  Point  (closed  cup) 

>20  0 

degrees  F 

1010 

Aroc  lor  1016 

<5.0 

mq/kg 

Aroclor  1221 

<5.0 

mg/kg 

Aroc  lor  1232 

<5.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<5.0 

mg  /kg 

Aroclor  1248 

<5 . 0 

mg/kg 

Aroclor  1254 

<5 . 0 

mg /kg 

Aroclor  1260 

<5.0 

mg  ''kq 

Arsenic 

<0.02 

mq/L 

3020/7060 

Chrom i urn 

<0.25 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

1 .  1 

mg/L 

3010/7420 

M^jor  components 

SN 

SN  :  See  comment . 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >99%  PETROLEUM 

HYDROCARBONS  (MOTOR 

OIL)  . 

PCB  SCREEN  -  MATRIX  REQUIRED  DILUTION. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the 

detect  ion 

1  l  m  i  t  s  . 

TO: 

AL/OEBE  l60  PAGE  llCont'd' 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9102  03  QEHL  SAMPLE  NO '•  9 101  HI  18 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -TOX  I C -0  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


Test 


RESULTS 


Re su 1 t 3  On i t  5  ERA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  “ranch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH 
BROOKS  AFB ,  TEXAS .  78235-5501 

LABORATORY 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE 

SAMPLE  NO: 

GT910204 

OEHL  SAMPLE  NO 

:  91011019 

SAMPLE  TYPE: 

WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I C/D I SPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910226 

DATE  REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  11TH 

DATE  REPRINTED 

AFMC/SGPB 

:  910729 

RESULTS 


Tsai 

Results 

Un  i  t  s 

Arsen i c 

<0.5 

ma/L 

Ch  lordane 

NP 

ma/L 

Ba  r i urn 

<10.0 

ma/L 

Benzene 

12.7 

ma/L 

Cadm i um 

0.24 

ma/L 

2 .4-0 

NP 

ma/L 

End  r  i  n 

NP 

ma/L 

Heo  t  ach lor 

NP 

ma/L 

2 .4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

Hex ach lorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

Hexach lorobutad lene 

<  .  10 

ma/L 

He x ach  loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

26 . 2 

ma/L 

L  l  ndane 

NP 

ma/L 

Me  t  hox vch 1 o  r 

NP 

ma/L 

Mercurv 

<  .  02 

ma/L 

N l t  r obenzene 

<  .  10 

ma/L 

Pentach  lorooheno  l 

<  .50 

ma/L 

Py  r i d l ne 

<  .  10 

ma/L 

Se  1  en  l  um 

<  .  1 

ma/L 

Methvl  Ethvl  Ketone 

<20 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

Si  1  vex 

NP 

ma/L 

Si  1 ve  r 

<  .  5 

ma/L 

U i n v 1  Chloride 

<1.6 

ma/L 

Tr ich loroethvlene 

<1.6 

ma/L 

TO: 


AL/QEBE 

BRGUKS  AE0  TX  78235-5000 
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1 C  Con  t  '  d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910204  OEHL  SAMPLE  NO: 

sample  type;  uaste.  hazardgus/toxic/disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DA i E  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  1 1 TH  AFMC/SGPB 


91011019 


910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test 

Rcsu  1  t  s 

Units 

Tet  rach loroeth^lene 

1.2 

mo/L 

2 .4 . 5- Tr ich lorooheno l 

<  .  10 

mg/L 

2  .  4.6-Trichlorophenol 

<  .  10 

mo/L 

Carbon  Te t rach 1  or l de 

<1.6 

mo/L 

Ch 1 orobenzene 

<1.6 

mo/L 

Chloroform 

<1.6 

mo/L 

Ch  r om l um 

0.56 

mo/L 

m-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso 1 

<  .  10 

mo/L 

p-Cresa 1 

<  .  10 

ma/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1 .2-Oich loroethane 

<1.6 

ma/L 

1 f 1-Dich loroethane 

<1.6 

ma/L 

Ma  lor  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 
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2 l Con  t  1  d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  70235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910204  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE .  HA2ARD0US/T0XIC/DISP0SAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  1 1 TH  AFMC-SGPB 


91011019 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Tea  t 


Re  su 1 t s  Un  l  t  s 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  75*  J  >99*  PETROLEUM  HYDROCARBONS  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM 
25*)  66*  WATER.  33*  ETHYLENE  GLYCOL  AND  1*  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 
AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Siamf  les  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reau l red  bu  SW  846. 


Ana  1  vzed  bw : 


Reviewed  bv: 


NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910204  OEHL  SAMPLE  NO:  91011019 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDQUS/'TOX I C/D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910309 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HGSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Arsen  l  c 

NP 

mg/'L 

3020/7060 

Ba  r  l  um 

NP 

mg/'L 

3010/7080 

Benzene 

NP 

mg/L 

Cadm i um 

NP 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mg/L 

Ch 1 o  r dane 

NP 

mg/'L 

Chlorobenzene 

NP 

mg/'L 

Chloroform 

NP 

mq/'L 

Ch  r om l um 

NP 

mg/'L 

3010/7190 

m-Creso 1 

NP 

mg/L 

o-Creso 1 

NP 

mg/'L 

p-Creso 1 

NP 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

NP 

mg/'L 

1  ,2-Dich loroethane 

NP 

mq/'L 

1  ,  1-Dich loroethene 

NP 

mg/L 

2,4-0 

NP 

mg/'L 

2 ,4-Din l t  roto luene 

NP 

mg  /'L 

End  r  i  n 

NP 

mg  L 

Hep  t  ach  lor 

NP 

mg/'L 

Hexach  lorobenzene 

NP 

mg/L 

Hex ach  lorobutad  lene 

NP 

mg/'L 

Hexach loroethane 

NP 

mg/L 

Lead 

NP 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/'L 

Me  r  c  u  r  v 

NP 

mg/L 

7470 

Me  thoxych lor 

NP 

rng-^L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg/L 

Ni t  robenzene 

NP 

mq  --'L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 

v 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GT910204  OEHL  SAMPLE  NO:  91011019 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910226  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULT  S 


Test 

Re  su  1  t  s 

Un  its 

EPA  Method 

Pentach  loropheno i 

NP 

mg/L 

Pyr i d l ne 

NP 

mg/L 

Se 1 en ium 

NP 

mg/L 

3020/7740 

Si lver 

NP 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

U  my  1  Chloride 

NP 

mg/L 

Trichloroethylene 

NP 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

NP 

mg/L 

2 ,4,5-Tr ich loropheno 1 

NP 

mg/L 

2,4,6-Tr ich loropheno 1 

NP 

mg/L 

Si  1 ve  x 

Major  components 

NP  :  Test  Not  Per 

SN  :  See  comment . 

NP 

SN 

for  me  d 

mg  ,-L 

BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  75 %)  >99N  PETROLEUM  HYDROCARBONS  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM 
2556 >  66\  WATER,  33H  ETHYLENE  GLYCOL  AND  IS  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 


PAGE  2 ( Con  t  ' d  ) 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8 ,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 1020a 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011019 


SAMPLE  TYPE 


WASTE  ,  HAZARDOUS.-' TOXIC  'DISPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910^08 


DATE  COLLECTED:  910226 


DATE  REPORTED:  9  105 17! 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF .'SGPB 


Re  5  ij  1  t  5  Units 


h  Is  A  Method 


Ana  1 y:ed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  viewed  by 


Michael  J.  Wan  t  I  an  d'TsflS  g  t  ,  UbniF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PmGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910205  OEHL  SAMPLE  NO:  91011020 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS  "TOXIC -  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  H03P  ELMEMDORF x'SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0  .  19 

% 

Flash  Point  (closed  cup.' 

>2  00 

degrees  F 

1010 

Aroclor  10 1 o 

<1.0 

mg  "k  q 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg/kq 

Aroc  lor  1232 

<1.0 

mg/k  g 

Aroc lor  1242 

<1.0 

mg/kq 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroclor  1254 

<1.0 

mq  -"kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  -"k  q 

Arsenic 

<0.02 

mg  L 

2020/7060 

Cadm i urn 

0 . 72 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i urn 

0 . 76 

mg  "L 

3010/7190 

Lead 

42 

mg  "L 

3  010  -"742  0 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >99%  PETROLEUM  HYDPOCAPBONS  ( MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  "QEBE 

BROOKS  AFB  TX  ■’0235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


base  sample  nu:  gt9 10205 


OEHL  SAMPLE  NO :  91011020 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE  ,  HAZARDOUS  T Oa  I C  D  I  SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIVED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910226 


DhTE  REPORTED:  010531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  ROM  HGSP  ELMEMDORF/S&PB 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 

GT910206 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011021 

SAMPLE  TYPE: 

UjASTE  ,  HAZARDOUS--' 

TOXIC- 

•DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910303 

DATE  COLLECTED: 

910226 

DATE 

REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USAF  RGN  HOSP 

ELMEMDUHF/SGPB 

RESUL  T  S 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0  .  14 

a-i 

Flash  Point  (.closed  cup  ) 

>20  0 

degrees  F 

1010 

Aroc  lor  1016 

<1.0 

mg/k  g 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg  --'kg 

Aroc  lor  1232 

<1.0 

mg  --'kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mq  /k  g 

Aroc lor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor  125 A 

<1.0 

mq  'k  q 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg  'k  g 

Arsen  ic 

<0.  02 

mq-'L 

302077060 

Cadm i um 

1 .  1 

mg/L 

3010/7130 

C  h  r  o  m  l  u  rri 

2 . 8 

mg  --'L 

3  010-  719  0 

Lead 

59 

mg/L 

3010/7a2Q 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment . 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >99S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

ML--OEBE  1?0  PACE  I'Cont’d! 

BROOKS  AFB  TX  732  35-5  0  0  0 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EN<J I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8 ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 


GT910206  OEHL  SAMPLE  NU:  91011021 

WASTE,  HAZARDOUS  DjX I C  D I SPOSAL 

DATE  RECEIVED:  910303 


DhTE  COLLECTED:  910226  DaTE  REPORTED:  1073  1 

Sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdopf.-sgpb 


resul rs 


Teat 


Rr;  u  1  t  s  Unit  =. 


Method 


An  a  1  y  z  e  d  by  : 


Raba-K i jtner  C  o  n  s  u 1 t apt  a  , 


c  . 


Rev i ewed 


Michael  J.  Want  land,  Mbq t  , 
NCO I C  Te  c  h  n l c  a  I  Oparat  ion; 


USAI- 

Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRGNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9  10207  OEHL  SAMPLE  NO:  91011022 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX I CD ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

.  31 

% 

Flash  Point  (.closed  cup.' 

17  0 

degrees  F 

1010 

Aroc 1 o  r 

1016 

<5.0 

mq/kg 

Ar oc  lor 

122  1 

<5.0 

mg /kg 

Aroc  lor 

1232 

<  5 . 0 

mq  -  kg 

Aroc  lor 

1242 

<5.0 

mg  -'kg 

Aroc  lor 

1248 

<5.0 

mg /kg 

h^roclor 

1254 

•'5.0 

mg  -  k  g 

Aroc  lor 

1260 

<5.0 

mg /kg 

Arsen  l  c 

<  0  .  02 

mg.-'L 

3020/7060 

Cadmium 

2.5 

mg  •  L 

3010/7130 

Ch romium 

2.9 

mg  -  L 

3010/7190 

Lead 

7  ^ 

mg  L 

3010/7420 

Major  components 

SM 

SM  :  See  comment . 

Commen t  s : 

SAMPLE  IS  99\  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL)  AND  IS  WATER . 
PCB  SCREEN  -  MATRIX  REQUIRED  DILUTION. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


IJSAF  RON  HOSP  ELMEMDORF  SGPB 
ELMENDOPP'  -F0  nk  '^506-3700 
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PeiGE 


l1  Lent  •  •  j 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH 

LABORATORY 

BASE 

SAMPLE  NO: 

BROOKS  AFB , 

PEPOR" 

G  T  9  1 0  2  0  7 

TEXAS ,  7823F-FFG1 

T  OF  ANALYSIS 

OEHL  SAMPLE  NO 

:  91011022 

SAMPL 

E  TYPE: 

WASTE,  HAZARDOUS,  T OX  I C  "D I SPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIVED: 

9 i  0  3  03 

DATE 

COLLECTED: 

910226 

DATE  REPORTED: 

91  OF 71 

PESUL' 

Test  Pesu  I  t  s  Units  t-Pn  he  thod 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  I  no. 


Re  viewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  M'f.jt.  USmF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


Pa&E 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910208  OEHL  SAMPLE  NO:  91011023 

SAMPLE  TYPE:  WASTE.  HAZARDOUS/TQX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

N i t  robenzene 

<  .  10 

ma/L 

Arsen  i  c 

<0.5 

ma/L 

Ch  1  ordane 

NP 

ma/L 

Ba  r i um 

<  10 

ma/L 

Benzene 

<1.6 

mo/L 

2  .4-0 

NP 

ma/L 

End  r i n 

NP 

ma/L 

Heo  t  ach 1  or 

NP 

ma/L 

2.4-Dimtrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

Hex ach lo robenzene 

<  .  10 

ma/L 

He  xachlorobutadiene 

<  .  10 

ma/L 

Hex  ach  loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

<0.5 

ma/L 

L  i  ndane 

NP 

ma/L 

Me  t  hoxvch  lor 

NP 

ma/L 

Methul  Ethvl  Ketone 

<20 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

Si  1  vex 

NP 

ma/L 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mo/L 

Uinvl  Chloride 

<1.6 

ma/L 

T  r  ich  loroethylene 

<1.6 

ma/L 

Tetrachloroethviene 

<1.6 

ma/L 

2 .4 . 5 -Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2  .4 ,6-Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

Cadm i um 

<0.1 

mo/L 

Carbon  Tetrachloride 

<1.6 

ma/L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910208  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE .  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  1 1 TH  AFMC/SGPB 


91011023 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test  Results  Un  t  t  s 


Ch 1 o  r obenzene 

<1.6 

mo/L 

Ch loroform 

<1.6 

ma/L 

Chrom i um 

<0.5 

itia/L 

m-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Croso 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Cr eso 1 

<  .10 

ma/L 

1 ,4- Dichlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1  .2-Dich loroethane 

<1.6 

ma/L 

1  , 1-Dich loroethene 

<1.6 

ma/L 

Mercury 

<0.02 

ma/L 

Pen  tach lorooheno 1 

<  .50 

ma/L 

Pvr i d l ne 

<  .  10 

ma/L 

Se  1  en i um 

<0.1 

ma/L 

Mator  components 

SN 

NP 

SN 


Test  Not  Performed 
See  commen  t . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS  ..  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910208  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE .  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPQSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED: 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGP6 


91011023 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test 


Results  Un its 


Common  t  s : 

SAMPLE  IS  C  TOP  95S  J  9854  WATER  AND  25t  PETROLEUM  HYDROCARBONS.  C  BOTTOM 
5\)  94*  WATER  AND  6%  ORGANIC  SOIL  CHUM  IS). 

AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianif los  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reauired  bu>  SU  846. 


Analyzed  bvj:  Raba-K  istner  Consultants,  inc. 


Michael  J .  Want  land.  MSo  t  .  USaF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 
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AIR  F  ClRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SnflPLE  NO:  GT910203  DEAL  SAMPLE  NO:  9101102? 

sample  type:  waste,  hazardous -toxic  disposal 

SITE  IDENTIFIER:  OhTE  RECEIVED:  *  107  08 

DATE  COLLECTED:  910226  OhTE  REPORTED:  910571 

sample  submit ted  by:  usaf  rgn  hasp  elmemdorf -sgpb 


RESUL 


Re?u  l 


Mrsen  ic 
Bar  t  ij  rn 
Benzene 
C  a  d  m  i  u  rn 

Carbon  Tetrachloride 

Ch  lordane 

Ch  1  orobenzene 

Ch 1 o  r  o  f o  r  m 

C  h  r  o  rn  i  u  rn 

m-Cr»=o 1 

o  -  C  r  e  a  o  1 

P  -  C  r  e  =>  o  1 

1  ,  -  D  l  c  h  1  o  r  o  b  e  n  z  e  n  e 

I  ,  2  -  ~  i  c  h  o  r  o  e  *  h  a  n  e 

1  , 1 -0 ich 1  nr  oe  r  here 

*,  ,  A*  -  J 

2  ,  A  -  2.  mitri'oluerie 

E  n d  r  in 

He  p  t  .=, h  j  nr 

He ■ act lo-c benzene 

He  -  a  -  n  -i  r  o b  j  t  ad  i  e n e 

Me  •  a  c  1  c>  -  o  e  t  h  a  n  e 

L  e  a  d 

L  ,  <  ’  d  a  n  e 

Mo  r  r  ,  p 
M®  t  Fto  a  vc  h 

M  e  t  t-  1  E  t  h  .  i  !■  •'  ♦  o  n  «=■ 

N  i  t  rcih?r:tr.p 


NP 

mg 

■L 

7  0  2 

NP 

mg 

■'  L 

7  01 

NF 

rna 

L 

NP 

mq 

■'L 

7  0  1 

NF 

mg 

L 

NP 

mg 

•L 

NP 

mg 

L 

NP 

mq 

L 

NP 

mg 

L 

7  0  1 

NP 

mg 

L 

NP 

mq 

•L 

NP 

mg 

L 

NF 

rn  a 

L_ 

NP 

rnq 

L 

NF 

mg 

L 

NP 

mq 

L 

NP 

mg 

L 

NP 

mq 

L 

NP 

mq 

L 

NP 

mq 

L 

NP 

mg 

« 

u. 

NF 

mq  • 

L 

NP 

mq 

L 

70H 

NP 

mq 

L 

NP 

mq 

i__ 

"A  "'I. 

NP 

rnq 

L 

t  <*■-' 

*  iP 

mg 

mn 

L 

L 

AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


base  sample  no:  ots 10203  gehl  sample  no:  9 lo 11023 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS vTOX  I  C-'D  I3P0SAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  91C531 

Sample  submitted  by:  lisaf  rgn  hcsp  elmeudorf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Results 

Uri  i  t  s 

EPA  Method 

Pent ach  lorcpheno 1 

NP 

mq.-L 

P  y  r  i  3  i  n  e 

NP 

mq  L 

be  1  e  n  i  u  m 

NP 

mq  -  L 

3  02  0 -  ■'“4  0 

Si  1  we  r 

NP 

mo  /'L 

3  0  1  0  •'  0 

T  oxaphene 

NP 

mq  -  L 

U  invl  Ch  lot"  i  de 

NP 

mq  L 

Tr ich loroethy lene 

UP 

mg-L 

Tet  rach loroethy  lene 

NP 

mq/L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno  1 

NP 

mq  "L 

2  ,4 , 6  -  Tr  ic  Pi  loropheno  1 

NP 

mq  L 

Si  1  vex 

NP 

mg  /L 

Major  components 

SN 

MP  :  Test  Not;  P»r  formed 

SN  :  Se»  comment  . 


Commen t  5 : 

SAMPLE  IS  (TOP  3 c  S )  *8%  WATER  AND  2S  PETROLEUM  HYDROCARBONS.  1  BQT_r  DM 
5S )  9  WATER  AMD  6%  ORGANIC  SOIL  (HUM  IS). 


P A b E  2 1  Con  t  d  1 
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AIR  b GRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5501 

REPORT  QF  ANALYSIS 


BASE  ShMPLE  NO:  GT91G2U3 


OEHL  SAMPLE  NO:  9  10  11 023 


SAMPLE  TYPE: 


SITE  IDENTIFIER: 


waste ,  hazardous  to.  il  oispubal 


DaTE  COLLECTET' :  910226 


Date  RECEIUED:  910303 


DnTE  RE°OF’TED:  9  1057  1 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  Hi':SP  EL’ IEMDOPF  SGPB 


RE SUL ‘ 


Re  ?.  u  1  t 


■’A  Me  f  h  :■  d 


a  i  v:eO  b 1  :  R-ioa -K  i  *  t  ne  r  C •  •  n  s u  i  t  a f.  t  5  .  I .  .  . 


Pe  i.  ■  1  e  we  d  b  • 


Michael  0  .  W3nt  ’.and  ,  MS  3 1  ,  USmP 
MCC  I C  Technical  'Jperat  ion=  Branch 


pwGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I  RONMENT  AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910209  QEHL  SAMPLE  NO:  91011024 

SAMPLE  TYPE:  WASTE.  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9103C8 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

Nit  r obenzene 

<  .  10 

ma/L 

Arsen  l  c 

<0.5 

ma/L 

Ch 1 o  r dane 

NP 

ma/L 

Ba  r i um 

<10.0 

ma/L 

Ch  loroform 

<1.6 

ma/L 

Chromi um 

<  .5 

ma/L 

m-Creso  I 

<  .  10 

ma/L 

o-Cr eso 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

1  ,4-Dichlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1 .2-Dich loroethane 

<1.6 

ma/L 

1 . 1-Dich loroethene 

<1.6 

ma/L 

2 .4-0 

NP 

ma/L 

End  r  i  n 

NP 

ma/L 

Heo  t  ach  lor 

NP 

ma/L 

2  .4-Dmi  troto  luene 

<  .  10 

ma  /L 

Hex ach lorobenzene 

<  .  10 

mrj/L 

Hexach lorobutad lene 

<  .  10 

ma/L 

Hexach loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

0 . 8 

ma/L 

Lindane 

NP 

ma/L 

Me  thoxuch 1 o r 

NP 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

Si  1  vex 

NP 

ma/L 

S i  1 ve  r 

<  .  5 

ma/L 

Uinvl  Chloride 

<1.6 

ma/L 

TO: 


AL/QEBE 

BROOK S  APB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9102Q9  OEHL  SAMPLE  NO:  91011024 

SAMPLE  TYPE:  WASTE.  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

Tr  ich  loroethvlene 

<1.6 

ma/L 

Tetrachloroethylene 

<1.6 

ma/L 

2 .4.5-Trichloroohenol 

<  .10 

ma/L 

2.4.6-Trichloroohenol 

<  .  10 

ma/L 

Benzene 

<1.6 

ma/L 

Cadm i urn 

<0.1 

ma/L 

Carbon  Tetrachloride 

<1.6 

ma/L 

Ch  1  o  r obenzene 

<1.6 

ma/L 

Me  r  cu  ry 

<0.02 

ma/L 

Pent  ach lorooheno 1 

<  .  50 

ma/L 

Pvr l d l ne 

<  .  10 

ma/L 

Se  1  en  turn 

<0.1 

ma/L 

Metbvl  Ethvl  Ketone 

<20 

ma/L 

Maior  comoonents 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment . 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  8 7\  ETHYLENE  GLYCOL.  7\  WATER  AND  6\  PETROLEUM 
HYDROCARBONS.  AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP 

ANALYSIS. 

<  -  Stonifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reouired  by  SW  846. 

"'AGE  2  (Cont  '  d  ) 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910209  OEHL  SAMPLE  NO:  91011024 

SAMPLE  TYPE:  WASTE .  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 


DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


Ana luzed 


Rev i eued 


Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSat  ,  USAF 
NCO I C  Technical  Ooerat ions  Branch 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT91Q209  OEHL  SAMPLE  NO:  91011024 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS  'TOXIC  'DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DhTE  RECEIVED:  a  103 OS 


DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

Sample  submitted  by:  usaF  rgn  hqsp  elmemdorf  -sgpb 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  l  t  3, 

L  P  A  Method 

Arsen  i  c 

NF 

mq  'L 

3  0  2  0  '  T  0  6  0 

Bar  ium 

NP 

mg  L 

3  0  1  0  ••  7  0  3  0 

B  e  n  z  a  n  e 

NP 

mq  •  L 

Cadm  i  urn 

NP 

mq  L 

301 0  913 0 

Carton  Tetrachloride 

NP 

rnc  'L 

Ch  lordane 

NP 

eng  •  L 

Ch  lorobenzene 

NP 

mg  L 

Ch  loro  form 

NP 

mg  -  L 

Chrom  1  urn 

NP 

mg  -  L 

7010  “’19  0 

m- C  r  e  s  o  1 

NP 

mg  L 

o-Craso 1 

NP 

mg  -  L 

p  -  C  r  e  s  n  1 

NP 

rng  L 

1  ,4-Dich  loro benzene 

NP 

rnc  L 

1  ,2-uich loroethane 

NP 

rng  L 

1  ,  1-Dich loroethene 

NP 

mg  L 

2  ,  4  -  D 

NP 

mg  L 

2  ,4-Oinitrotoluene 

NP 

mq  L 

E'idr  in 

NP 

mg  L 

Hep  t  a c h lor 

NP 

mg  L 

He  >  ach  lorobenzene 

NP 

mg  'L 

H»xach  lorobutad  iene 

NP 

mg  L 

He  <  a  c  h  loroethane 

NP 

mg  L 

Lead 

NP 

mg  L 

3  010 ■  7u2  0 

Lindane 

NP 

mg  'L 

Mercury 

NP 

ma  L 

7470 

Me  thoxych  lor 

NP 

mg  L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg  L 

Mi t  robenzene 

NP 

mq  L 

TO: 

AL  OEBE 

SPOOKS  aFB  TX 


PaOE  1  1  Lori  t  'cl 


92 ’5- 5 000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78233-5301 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9102Q9  OEHL  SAMPLE  NO:  9101102* 

sample  type:  waste,  hazaroousytoxic  -disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9 103  OS 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910331 

SAMPLE  SUBMITTED  BY :  USaF  RUN  HOSP  ELMEMDORF.-'SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

Pentach  lorophenr,  1 

NP 

mg  --  L 

Pyr idine 

NP 

mq  -  L 

Se  1  en  i  um 

NP 

mg  ••  L 

Si  leer 

NP 

mq  L 

Toxaphene 

NP 

mg  -  L 

U i ny 1  C h lor ide 

NP 

mq  -'L 

Tr ich loroethy lene 

NP 

mq.-  L 

Tetrachloroethylene 

NP 

mq  -'L 

2  ,4 ,  5  -  T  r ich loropheno  1 

NP 

mq  --  L 

2  ,  4 , 6 - T  r  ich  loropheno  1 

HP 

mq  -  L 

S  i  1  '.>e  >■ 

tip 

mg  L 

Ma  jo''  compone^:  t  ; 


EPA  Method 


3  02  0  "'"AG 
3010- -7o0 


NP  :  Teat  Not  Per  formed 

SN  :  See  comment . 

Commen t  s : 

SAMPLE  IS  8 7%  ETHYLENE  GLYCOL  ,  7%  WATER  AND  6%  PETROLEUM 
HYDROCARBONS. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNI1ENT  AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910209  DEAL  SAMPLE  NO:  9  1011 0 2 -* 

Sample  type ;  waste  ,  hazap  loos  tulil  disposal 
SITE  IDENTIFIER:  DATE  PECEIUED:  910708 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  9  I  057  1 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HASP  ELI1EMDORF  SORB 


RE oUL  ■  S 


Michael  J .  Wan  t  land  ,  MSq t  ,  USmF 
NCO  I  C  Technical  Operations  Branch 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT 9 1 0210  OEHL  SAMPLE  NO:  91011025 

Sample  type:  waste,  hazapdous/toxic/disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  bi':  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF  SGPB 


RESULTS 

Test 

Re  suits 

Un  i  t  s 

EPA 

Method 

Cadnnu  rn 

0.60 

mg  'L 

3010 

f*  . 

r—4 

r . 

Total  organic  halides 

0  .  03 

Flash  Point  (closed  cup ) 

9r 

degrees  F 

HOI  0 

Aroclor  1016 

1.0 

mg  .4  g 

Aroc  lor  122  1 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1232 

<  1  .  o 

mg  U  q 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg  /kg 

Aroc  lor  1243 

<1.0 

mq  /k  q 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg  --'k  g 

Aroc lor  1260 

1  .  0 

mq  ,  4  q 

Ar  sen  ic 

<0.0  2 

mo  L 

3  02  0 

■  0e  0 

Chromium 

0 . 25 

mq  L 

3  i]  1  0 

-  “’190 

Lead 

T  7 

mq  L 

3  0  10 

^-2  0 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment . 

Commen t  s : 

sample  is  9*%  petroleum  hydrocarbons  (light  oil)  and  is  water. 

<  -  Signifies  none  jetected  and  the  detection  limits. 


TO: 

al-'GEBE 

BROOKS  AF9  T;< 


PAGE  1  i Con  t  1  d  i 


7h  2  3  5  -  5  0  J  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  76235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


base  sample  no:  01910210 


OEHL  SAMPLE  NO :  91011 025 


SAMPLE  TYPE: 


l.JASTE  ,  HAZARDOUS  T i j ! <  [ C  DISPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


Date  RECEIUED:  9  103  OS 


DATE  COLLECTED:  91022o 


Di-TE  REPORTED  :  9  1  0l:  7  1 


AMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HO SP  ELl1EMDCPF.-Sr.PB 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8 ,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910211 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011026 


SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


WASTE  ,  HA^-ARDuUS-'TOXICx  DISPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910226  DATE  REPORTED: 
BY:  UShF  ROM  HOSP  ELMEMDOPF- SGPB 


910303 


91053  1 


RESULT  S 


Test 

R  e  s  u  1  t  s 

Un  l  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup1 

-200 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

S  I  NC 

1110 

Arsen  ic 

•  0.5 

mg /L 

3020x7060 

Bar  l  um 

<10.0 

mq  ••  L 

3010x7080 

Cadm i um 

<0.1 

mg  •  L 

3010x7130 

Ch  rami  um 

<0.5 

mg  -'L 

3  010  ■’19  0 

Lead 

<0.5 

mg  XL 

3  010  --  742  0 

Me  rcury 

<  0  .  02 

mq  'L 

7470 

Se 1 en i um 

<  0  .  1 

mg  -  ’L 

3020x7740 

S l  1 ve  r 

<0.5 

mg  L 

3010x7760 

Hvdroqen  ton  fpH.i 

7. 0 

1110 

Cyan ide  (total  1 

<2.0 

bW  St  - 

Su  If  ides 

<10.0 

mq  -  L 

bid  3—6  SEC 

Major  components 

SN 

SINC 

:  Sample  is  not  corrosive 

SN 

:  See  commen  t  . 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  66%  ETHYLENE  GLYCOL  AND  3-*%  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

aL  QEBE  188  PaGE  1  ( Con  t  1 d  i 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 


hIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

EASE  SAMPLE  NO:  GT91G211  OEHL  SAMPLE  NO:  91011U26 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS  TOX I C  D I SPOShL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  *10531 

sample  submitted  by-,  usaf  pom  hasp  elmemdurf ---sopb 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910212  OEHL  SAMPLE  NO:  9101102? 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS TCX  I C  -D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIUED:  9 103  OS 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910212 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USmF  PGM  HOSP  ELMEMDuRF- SGPB 


RESULTS 


Tes  t 

Ae  s  i-i  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

<  U  .  0  2 

% 

Flash  Point  ‘closed  c  c  p  .* 

■  2  0  0 

degrees  F 

10  10 

A  r o  c  lor 

1016 

<1.0 

mg.  k  q 

A  r  o  c  lor 

122  1 

<1.0 

mg  f  g 

ftror  lor 

12  2  2 

<1.0 

mg  --'kg 

Aroc lor 

12*2 

1.0 

mg  .‘k  g 

A  r  o  c  lor 

12  43 

<1.0 

rnq  -k  q 

Aroc lor 

12  5  4 

1.0 

mg  'k  g 

m  r  o  c  lor 

1 2  h  0 

<1.0 

mq  --'k  q 

Arsen  ic 

0  .  0  2 

mq  -  'L 

3020- •“■OoO 

Lad  m  i  j  rn 

0  .  3  c 

mg  'L 

3010- m i 3 u 

Chromium 

0  .  2C 

mq  L 

7010  -  "'19  0 

Lead 

d  _  c 

rnq  L 

3  0  10.  -^2  0 

Ma  i  o  r  CO  trip  o  n  ?  r-  1  s  SN 


'-  'I  :  See  comment  . 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  Q8\  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL)  AND  2 %  IJATEF 
<  -  Signifies  ncne  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


mL  -'OEBE 
fcj  P  U  O  K  S 


7  5-5  0  0  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910212  OEHL  SAMPLE  NO:  91011027 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -TOX  I  C.'D  ISPOShL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910226  DATE  REPORTED:  910571 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USa.F  ROM  HOSP  ELMEMDORF  'SGPB 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 


GT910213  OEHL  SAMPLE  NO:  91011028 

WASTE  ,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I  SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 


DATE 

COLLECTED: 

910226 

DATE 

ANALYZED : 

910312 

SAMPL 

.E  SUBMITTED 

BY :  US 

DATE  REPORTED: 


RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


910531 


RESULTS 


lest 

Results 

Ur.  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

<  0.03 

% 

Flash  Point  (closed  cup) 

>  2  0  0 

degrees  F 

1 0  1 0 

Aroclor  1016 

<1.0 

mq.-'kg 

Aroc  lor  1221 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg/kq 

Aroclor  1248 

<  1 .  0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg  /kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg /k  g 

Arsen  i  c 

<0.02 

mq  -'L 

3020/7060 

Cadm i urn 

0 . 56 

rng/L 

3010/7130 

Chromium 

0 . 92 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

6.3 

mg/L 

3010/7420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  >9 PETROLEUM  H YDROCARBONS  (MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


ru: 


AL  OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  782 37 -77 01 

REPORT  OF  ANAL  VS  I S 


base  sample  no:  gtrioli. 


OEHL  SAMPLE  NO:  9101102 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE ,  HAZARDOUS  TOXIC  DISPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  9107  03 


DATE  COLLECTED:  910226 


DATE  REPORTED:  910731 


DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  PGM  H03P  ELMEMCORF  SGPB 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910214  OEHL  SAMPLE  NO:  91011029 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUSxTOX  I  CxD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RON  HOSP  ELMEMDORF xSGPB 


RESULTS 


Test  Resu  1  t  s 


Flash  Point  (closed  cup) 

no 

Co  rrosivity 

S  I NC 

Arsenic 

<0.5 

Barium 

<10.0 

Cadm i um 

<0.1 

Chromium 

<0.5 

Lead 

<0.5 

Mercury 

<0.02 

Se I en l um 

<0.1 

3 l  l ve  r 

<  0  . 

Hydrogen  ion  (pH) 

5. 0 

Cyan l de  (total) 

<2.0 

Su 1 f i des 

<10.0 

Ma  j  o  r  co  mp  o  n  e  n  t  s 

SN 

Units 

EPA  Me  t  hod 

degrees  F 

1010 

1110 

mg  XL 

3020x7060 

mg  XL 

3010x7030 

mg  XL 

3010x7130 

mg  XL 

3010x7190 

mg  XL 

3010X7420 

mg  XL 

7470 

mg  XL 

3020x7740 

mg  XL 

3010x7760 

1110 

bU  846  SEC 

3 . 3 

mg  XL 

SU  8«6  SEC 

8 . 3 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  89S  ETHYLENE  GLYCOL  AMP  1  j  %  UlATE^ 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

TO: 


ALxOEBE 

BROOKS  aFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910214  OEHL  SAMPLE  NO:  91011029 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -'TOX I  C-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF ,-SGPB 

RESULTS 

Test  Results  Un i t s  EPA  Method 


Analyzed  by:  RaBa- K l s t ne r  Consultants,  Inc. 


Re  viewed  by: 

Michael  J.  Want  land  ,  MSg t  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910215  OEHL  SAMPLE  NO:  91011030 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -•'TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDGRFxSGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Flash  Point  (.closed  cup) 

95 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

S I NC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mg  XL 

3020X7060 

Ba  r i um 

<10.0 

mg  XL 

3010X7080 

Cadmium 

0.82 

mg  XL 

3010x7130 

Chromium 

<0.5 

mg  XL 

3010X7190 

Lead 

<0.5 

mg  XL 

3010x7420 

Mercury 

<0.02 

mg  XL 

7470 

Se 1 en i um 

<0.1 

mg  XL 

3020X7740 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg  XL 

3010X7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

5 . 0 

1110 

Cyan l de  (total) 

<2.0 

SW  8 <^6  SEL 

Sulfides 

<10.0 

mg  XL 

SW  846  SEC 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  97%  XYLENE  AND  3*<  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 
TO: 


ALxOEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 
SITE  IDENTIFIER 
DATE  COLLECTED: 


GT910215  OEHL  SAMPLE  NO 

WASTE  ,  HAZARDOUS.--'  TOX I  C-'D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910227  DATE  REPORTED: 


91011030 


910308 

910531 


DATE  ANALYZED :  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELI1EMDORF -'SGPB 


RESULTS 


Test 


Re  suits  Units 


ERA  Method 


Ana  1 yzed 


Rev i ewed 


Michael  J.  Want  land  ,  MSgt, 
NCOIC  Technical  Operations 


Inc  . 


USAF 

Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91G216  OEHL  SAMPLE  NO:  91011031 

sample  type:  waste,  hazardous  /toxic/dispgsal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


pesul  r S 


Test 

Results 

Un  its 

FPA  Method 

Flash  Point  1 

'closed  cup) 

19  0 

deqrees  F 

1010 

Corros  i  v  i  tv 

S  I  nl 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg-'L 

3020/7060 

Bar  i  urn 

<10.0 

mq /L 

3010/7080 

Cadm l um 

<0.1 

mg  -'L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

747  0 

Se 1 en i um 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  l‘>er 

<0.5 

mg  -'L 

3010 / 7760 

Hydrogen  ion 

(pH) 

7.  0 

1110 

Cyan  ide  (total.1 

<2.0 

SU)  84o  SEL  3 

Sulfides 

<10.0 

mg/’L 

SW  846  SEC  3 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


TO: 

AL-'OEBE 

BROOKS  hFB  TX  73235-^000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910216  OEHL  SAMPLE  NO:  91011031 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDQU3/T0X  I  C.-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED :  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Teat  Re ;  j  1  t  a  IJn  i  t  5  ERA  M e  t  h  o  d 


Commen  t  5  : 

AMPLE  IS  (TOP  5  0*i)  >99M  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (ALKANES  :  .  :  BOTTOM 

0%>  > 99 %  WATER. 

-  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GT9 10217  QEHL  SAMPLE  NO:  91011032 

WASTE  ,  HAZARDOUS-' TOX  I  C/D  I  SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910227  DATE  REPORTED:  910531 

910312 

BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDQRF -SGPB 


RESULTS 


les.t 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup  )  9  7 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsenic 

<0.5 

mq  /L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mq  /L 

3010/7080 

Cadmi um 

0.24 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i um 

<0.5 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg  'L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg  /L 

7470 

Se  1  en  1  um 

<0.1 

mq/L 

3020/7740 

S l  1 ve  r 

<0.5 

mq/L 

3010/7/ oG 

Hydrogen  ion  (pH) 

5 . 0 

1110 

Cyan ide  (total1 

<2.0 

bid  346  SEC 

Su l f i des 

<10.0 

3 

lO 

\ 

r 

SU  846  SEC 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
DATE  ANALYZED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU J RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS ,  78239-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT91U217  OEHL  SAMPLE  NO:  91011032 

SmMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/ TQX  I  C/D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECE I  MED :  9  103  08 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED:  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGN  HP3P  ELMEMDORF  -'3GPE 

RESULTS 


Test  Resu 1 t s  Units  ERA  Method 

Lornmen  t  5  : 

SAMPLE  IS  (TOP  2V’  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (ALKANES).  1  BOTTOM 
98%)  .99%  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev  1  awed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSg t  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910218  OEHL  SAMPLE  NO:  91011033 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZAP00U3/TGX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  ANALYZED :  910312 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RON  HOSP  ELMEMDORF --'SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

<0.03 

* 

Flash  Point  'closed  cup) 

>2  00 

degrees  F 

1010 

Aroc  lor  1016 

<1.0 

mg /kg 

A  r  o  c  1  o  r  1221 

<1.0 

mg  /kg 

Rroclor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<  1 .  o 

mg /kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<  1  .  0 

mg  /k  g 

Aroclor  1260 

<1.0 

mg ''kg 

A  r  3  e  n  i  c 

<  0  .  02 

mg/L 

3020/7060 

Cad  m  i  u  rn 

0 . 22 

mg/L 

3010/7130 

Ch  r om i urn 

<0.25 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

0 . 35 

mq/L 

3010/7420 

Major  components  SN 


SN  :  See  comment. 


uommen  t  s : 

SAMPLE  IS  79*o  PETROLEUM  HYDROCARBONS  AND  21H  SURFACTANTS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

AL  OCBE 

9=*CG>  2 


N 

-  2  7  c;  _  - 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910213 


OEHL  SAMPLE  NO :  91011033 


SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS- TOX I C  D I SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910227 
DATE  ANALYZED:  910312 


DATE  RECEIVED:  910303 
DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF-'SGPB 


RESULTS 


Test 


Resu  1  t  s  IJn  l  t  s 


ERA  Method 


Analyzed 


Re  v i e wed 


by:  Raba-Kistner  Consultants, 


Inc. 


Michael  0.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPOPT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT91G219  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE  ,  HftZARD0U3/T0X  I  C/D  I  SPOSAL 

DATE  RECEIVED: 
910227  DATE  REPORTED: 
8Y :  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011034 


910308 


910531 


RESULTS 


Test  Resu  1  1 3  Units  EPA  Method 


Total  organic  halides 

•*>  T 

.  4.  J 

Us 

Flash  Point  'closed  cup.' 

>  2  0  0 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mq  /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1243 

<1.0 

mg/kq 

Aroclor  1254 

<  1  .  0 

mg/kq 

Aroclor  1260 

<1.0 

mq/kq 

Arsenic 

<  0  .  02 

mg/L 

3  02  0/706  0 

Cadm  1  urn 

0 . 24 

mg/L 

3010/7130 

Ch  r om 1 um 

0.30 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

2 . 3 

mg/L 

3010/7420 

Major  components 

SN 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  3 : 

SAMPLE  IS  PETROLEUM 

HYDROCARBONS  (MOTOR 

OIL)  . 

<  -  Signifies  none  detect 

ed  and 

the  detection 

1  units. 

TO: 


8  2.75-5  0.0  0 


AL- OEBE 
RPOnuS  feFR 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYS I S 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910219 


OEHL  SAMPLE  NO:  9’.  011034 


SAMPLE  1YPE: 


WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 


i  ITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910227 


DATE  PEPuRTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RQN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


Results 


ERA  Method 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


ASE  SAMPLE  NO:  GS9 10221  OEHL  SAMPLE  NO:  91011036 
AMPLE  TYPE:  SOIL 

ITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 
ATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 
AMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RCN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

tr  sen  i  c 

<0.5 

mg-'L 

3020/7060 

la  r  l  um 

<10.0 

mg/L 

3010/7030 

ienzene 

<0.05 

mg/L 

ladm  i  um 

<0.1 

mg-'L 

3010/7130 

arbon  Tetrachloride 

<0.05 

mg/'L 

h  1  ordane 

NP 

mg/'L 

h  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ih  lorof  orm 

<0.5 

mg/'L 

Ihrom  i  um 

<0.5 

mg/'L 

3010/7190 

,  4-Di chlorobenzene 

<10.0 

mg/'L 

,2-Dich loroethane 

<  0  .  05 

mg/'L 

,1-Dichloroethene 

<0.05 

mq  -'L 

,  4-D 

NP 

mq  -'L 

,4-Din i t  roto luene 

<10.0 

mq/'L 

ndr  in 

NP 

mg  •  L 

leptachlor 

NP 

mg-'L 

lexach  lorobenzene 

<10.0 

mg-'L 

lexachlorobutad  lene 

<10.0 

mg/'L 

lexach  loroethane 

<10.0 

mg-'L 

ead 

0 . 88 

mg/'L 

3010/7420 

i  ndane 

NP 

mg/'L 

lercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

e  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

ethyl  Ethyl  Ketone 

<20  . 

mg/'L 

i t  robenzene 

<10.0 

mg/'L 

entachloropheno! 

<10.0 

mg/L 

e  1  en  i um 

<0.1 

mg/'L 

3020/7740 

-Creso 1 

<20  . 

mg  /L 

TO: 


AL/OEBE  PttbE  ltCont'd) 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10221 


SAMPLE  TYPE: 


SOIL 


SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910227 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011036 

DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


Test 

Re  su  1  t  s 

Un  i  t  s 

ERA  Me 

o-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg  -'L 

Pyr idine 

<10.0 

mg-'L 

S l 1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7 

Toxaphene 

NP 

mg  -  L 

U l ny 1  Chloride 

<0.02 

mg-'L 

Trichloroethylene 

<0.05 

mg/L 

Tet  rach loroethy lene 

<0.05 

mq  -'L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2 ,4,6-Tr ich  loropheno 1 

<10.0 

mg-'L 

S l l vex 

NP 

mg  -  L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>2  00 

degrees  F 

1010 

Corrosivi t  y 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

Z) UJ  !j  46 

Su 1 f ides 

<10.0 

mg/L 

S  U)  S  4  6 

Major  components 

SN 

SEC  8.3 
SEC  8.3 


Test  Not  Performed 


S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 


:  See  comment 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

GS91G221  OEHL  SAMPLE  MO:  91011036 

SOIL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910227  DATE  REPORTED:  910531 

BY:  USAF  PGN  HOSP  ELMEMDORF/'SGPR 

RESULTS 

Test  Resu 1 t  s  Un l t  s  ERA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  t  TOP  70*)  > 99 %  WATER .  (BOTTOM  30*)  61*  WATER,  31*  HEAUY 
PETROLEUM  GEL  AND  8*  INORGANIC  SALT. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


Ana lyzed 


Rev i ewed 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10222  OEHL  SAMPLE  NO:  91011037 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF -'SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  l  t  s 

EPA  Method 

Ar  5en  i  c 

NP 

mg  L 

3020X7060 

Ba  rium 

NP 

mg  -'"L 

3010x7030 

Benzene 

NP 

mq/L 

Cadm  mm 

NP 

mg  XL 

3010X7130 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mg  xl 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mg  XL 

Chlorobenzene 

NP 

mg  'L 

Ch  loroform 

NP 

mg  XL 

Ch  r  om i um 

NP 

mg  XL 

3010X7190 

1  ,4-Dich lorobenzene 

NP 

mg  XL 

1  ,2-Dich loroethane 

NP 

mg  -'L 

1  , 1-Dich loroethene 

NP 

mg  XL 

2  ,4-D 

NP 

mg  XL 

2  , 4-.D  mitrotoluene 

NP 

mg  XL 

End  r  l  n 

NP 

mg  XL 

Hep  t  ach  lor 

NP 

mg  XL 

Hexach lorobenzene 

NP 

mg  XL 

Hexachlorobutadiene 

NP 

mg  XL 

Hexach loroethane 

NP 

mg  XL 

Lead 

NP 

mg  XL 

3010x7420 

Lindane 

NP 

mg  XL 

Me  rcury 

NP 

mg  XL 

7470 

Me  thoxychlor 

NP 

mg  XL 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mgXL 

Nitrobenzene 

NP 

mq  'L 

Pen  tach loropheno  1 

NP 

mg/L 

Se  1  en  i um 

NP 

mg  -'L 

3  02  0x7740 

m-Creso 1 

NP 

mg  XL 

TO: 

AL-'GEBE 

PAGE 

BPOOKS  AFB  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10222  OEHL  SAMPLE  NO:  91011037 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  Its 

Un  i  t  s 

o-Creso 1 

NP 

mg  "  L 

p-Cresol 

NP 

mg  L 

Py ridine 

NP 

mg  -  L 

S l 1 ve  r 

NP 

mg.-'L 

Toxaphene 

NP 

mg-'"L 

U l ny 1  Chloride 

NP 

mg  -'L 

Tr ich loroethy lene 

NP 

mg/'L 

Tet  rachloroethylene 

NP 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

NP 

rng^'L 

2  ,4,6-Tr ich loropheno 1 

NP 

mq/L 

Si  I  vex 

NP 

mg/L 

Major  components 

SN 

EPA  Method 


3010-7760 


NP 

:  Test 

Not  Performed 

SN 

:  See 

comment . 

Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  2  OS)  97S  WATER  AND  3S  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL. 
(BOTTOM  3 OS )  82S  WATER,  14S  ORGANIC  SOIL  (HUMIS)  AND  4S  INORGANIC 
SALTS. 
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2  l  Con  t  ' d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10222  QEHL  SAMPLE  NQ:  91011037 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  < DENT  IF IER:  DATE  RECEIVED:  9103  08 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF.-'SGPB 


RESULTS 


Test 


Resu  1  t s  Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910222 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

910110 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Teat 

Arsen i c 

Ch  lordano 

Ba  r  i  um 

Benzene 

2,4-0 

Endr  in 

Heo  t  ach 1 o  r 

Lindane 

Me  thoxuchlor 

Hex ach lorobenzene 

Hex ach lorobutadiene 

Hexachloroethane 

Lead 

Me  r  cur  vi 

Methyl  Ethyl  Ketone 

Nit  robenzene 

Pent ach lorooheno  1 

Se len  lum 

m-Creso l 

o-Creso 1 

p-Creso 1 

Pyr id ine 

Toxaohene 

Si  I  vex 

Si lver 

Trichloroethylene 


Resu  1  t  s 

Un  its 

<0.5 

ma/L 

NP 

ma/L 

<10.0 

ma/L 

<0.005 

ma/L 

NP 

roa/L 

NP 

ma/L 

NP 

mq/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

mo/L 

<0.5 

ma/L 

0 . 04 

ma/L 

0.23 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .50 

ma/L 

<0.1 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .10 

mo/L 

<  .  10 

mq/L 

<  .10 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

mq/L 

<0.5 

ma/L 

<0.005 

ma/L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  70235-5000 
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1 ( Con  t 'd) 


AIK  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910222 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011037 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

sample  submitted  by:  hth  afmc/sgpb 


RESULTS 


Test 

Pesu 1 t  s 

Un  its 

Cadm i urn 

0.  14 

ma/L 

Carbon  Te t r ach 1 o r i de 

<0. 005 

mo/L 

Ch  lorobenzene 

<  .  010 

ma/L 

Ch  loroform 

<0.005 

ma/L 

Chrom lum 

<0.5 

ma/L 

1 .4- Dichlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1 .2-Dichloroethane 

<0.005 

ma/L 

1 .1-Dichloroethenc 

<0.005 

ma/L 

2 .4-Dinitrotolucne 

<  .10 

ma/L 

Omul  Chloride 

<  .  010 

ma/L 

Tet  rachloroethulene 

<  .  005 

ma/L 

2 .4  5-Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2 ,4.6-Trichlorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

Maior  comoonents 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS  ,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS910222  OEHL  SAMPLE  NO:  91011037 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  20* )  97*  WATER  AND  3*  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL. 
(BOTTOM  30*)  82*  WATER.  14*  ORGANIC  SOIL  (HUMTS)  AND  4*  INORGANIC 
SALTS.  AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR 

TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianif les  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reouired  by  SW  846 . 


Michael  J.  Want  land.  MSat .  USAF 
NCOIC  Technical  Ooerations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910223 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

910110 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

OATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

91053] 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  1 1 TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

Cadm i um 

<0.1 

mo/L 

Ch  1  ordane 

NP 

ma/L 

Arsen  i  c 

<0.5 

ma/L 

Be  r  i  um 

<10.0 

ma/L 

2  .4-0 

NP 

ma/L 

End  r  i  n 

NP 

ma/L 

Chroini  um 

<0.5 

ma/L 

1  .4- Dichlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

Heotachlor 

NP 

ma/L 

L  indane 

NP 

ma/L 

Me  t  hox'jch  lor 

NP 

ma/L 

He xach  lorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

Hex  ach lorobutadiene 

<  .  10 

ma/L 

He  xach  loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

<0.5 

ma/L 

Methul  Ethul  Ketone 

0.29 

ma/L 

N  i  t  r  obenzene 

<  .  10 

ma/L 

Pentach  lorooheno 1 

<  .50 

ma/L 

Se  I  en  i  um 

<0.  1 

ma/L 

m-Creso l 

<  .  10 

ma/L 

o-Creao 1 

<  .  10 

ma/L 

o-Cresol 

<  .  10 

ma/L 

Pvr idine 

<  .  10 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

S l l^ex 

NP 

ma/L 

Si  1 ver 

<0.5 

ma/L 

TO: 

AL/GEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GS9  10223  OEHl  SAMPLE  NO:  91011038 

SOIL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

BY:  11TH  AFMC.'SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  l  t  s 

Tr ich loroethulene 

<  0 . 005 

ma/L 

Benzene 

<  0 . 005 

mo/L 

Carbon  Tetrachloride 

<0. 005 

ma/L 

Ch  1  orobenzene 

<  .  010 

ma/L 

Ch 1 o  r o  f arm 

<0. 005 

ma/L 

1  .2-Dich loroethane 

<  .  005 

ma/L 

1  .  1-Dich loroethene 

<0.005 

ma/L 

2  .4-Din i trotoluene 

<  .  010 

ma/L 

Me  rcur\j 

<0.02 

ma/L 

U  i  nvj  I  Ch  I  o r  ide 

<  .  010 

ma/L 

Tet  rach loroethvlene 

<  0 . 005 

ma/L 

2 .4.5-Tr  ich  iorooheno  1 

<.10 

ma/L 

2  .4 .6- fr  ich Iorooheno  1 

<  .  10 

ma/L 

Ma i o r  comoonents 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 


BASF  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 
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2 ( Con  t  '  d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS910223  OEHL  SAMPLE  NO:  91011038 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 


SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

SAMPL  '  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGP6 


RESULTS 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  10X)  95*  WATER  AND  5S  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL. 
(BOTTOM  9  0S)  6 OX  WATER.  38X  ORGANIC  SOIL  (HUM  IS)  AND  2S  INORGANIC 
SALTS.  AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR 

TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianifies  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reouired  b<j  3U  846. 


Michael  J.  Want  land  .  MSat .  USAF 
NCOIC  Technical  Ooerat ions  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

LABORATORY 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO: 

GS9 10223 

OEHL  SAMPLE  NO 

:  91011038 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

910308 

DATE  COLLECTED: 

910227 

DATE  REPORTED: 

91053  1 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USAF 

RGN  HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 

RESULTS 

Test  Resu  1  t  5  Un  1  t  5  ERA  fie  t  hod 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USaF 
NCCIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  GS9 10223  OEHL  SAMPLE  NO:  91011038 

sample  type:  soil 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DaTE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hgsp  elmemdcrf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Units 

EPA  Method 

A  r  s  e  n  ic 

NP 

mg  '"L 

y 0  2  0  7  06  0 

Ba  r  lum 

NP 

mg  /'L 

3010/7080 

Benzene 

NP 

mq  'L 

Ca drn  i  urn 

NP 

mq/L 

J  0 1 0/7170 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mq  -  L 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mg  -  L 

Ch  lorobenzene 

NP 

ma/'L 

Ch  loro  f o  rm 

NP 

mq  L 

Chromium 

NP 

mq  'L 

3010/7190 

1  ,4-Di ch lorobenzene 

NP 

mg  'L 

1  ,2-Dich  loroethane 

NP 

mg  'L 

1  ,  1-Dich loroethene 

NP 

mq  -  L 

2 , 4-0 

NP 

mq  'L 

2  ,4-Din i t  roto  luene 

NP 

mg  -  L 

Endr  in 

NP 

mg  L 

Heptach  lor 

NP 

mq  'L 

Hexach  lorobenzene 

NP 

mq  'L 

Hexach  lorobutad iene 

NP 

mg  L 

Hexach  loroethane 

NP 

mg  L 

Lead 

NP 

mg  -'L 

3  0  1  0/7-42  0 

Lindane 

NP 

mg  L 

Mercury 

NP 

mg/L 

7a7  0 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg  -'L 

Mi  t  robenzene 

NP 

mq  L 

Pentach  loropheno 1 

NP 

mq  --'L 

Selenium 

NP 

mq  L 

3  020-  "’’40 

m  -  C  r  e  s  o  1 

NP 

mg  •  L 

TQ : 


AL-CEBE 

BROOKS  AF3  TY  '’82  35-5  000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10223  OEHL  SAMPLE  NO:  91011038 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSaF  RON  HOSP  ELMEMDORF  'SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

o-Creso 1 

NP 

rng.-'L 

p  -  C  r  e  s  o  1 

HP 

mq/L 

Py r i d l ne 

NP 

mq  -•  L 

Silver 

NP 

mq  "L 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Oiny 1  Chloride 

NP 

mq  -  L 

T  r ichloroethylene 

NP 

mq -'L 

Tetrachloroethylene 

NP 

mq  'L 

2 ,4,5-Trichlorophenol 

NP 

mq  L 

2  ,4,6-Tr ichlcrophenol 

NP 

mq  -  L 

S  l  1  ,-.,e  x 

NP 

mq  ‘L 

Major  components 

SN 

ERA  Mc»hcd 


3010  '7760 


HP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  a : 

SAMPLE  IS  (TOP  10*)  95S  WATER  AND  5S  PETROLEUM  HYDROCAREON  OIL. 
(BOTTOM  9  0S)  6  0S  WATER ,  38S  ORGANIC  SOIL  (HUM  1 3)  AND  2S  INORGANIC 
SALTS. 
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2 ( Con  t  1 d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  73235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10224  OEHL  SAMPLE  NO:  91011039 

sample  type-.  soil 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  °  103 03 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  ?  10531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hcsp  elme* idorf -'SGRB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Arsen  i  c 

NP 

mg  /'L 

7020. -'7060 

8a  rium 

NP 

mg  -L 

3010/7030 

Benzene 

NP 

mg/'L 

Cadm  i  um 

NP 

mg  -  L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mg-'L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg  -'L 

Ch  1  orobenzene 

NP 

mg  'L 

Ch  ioroform 

NP 

mg/'L 

Ch  r  om i um 

NP 

mg  ■  L 

3010/7190 

1  ,4-Dichlorobenzene 

NP 

mq/'L 

1  ,2-Oich loroethane 

NP 

mg  'L 

1  ,  1-Oich loroethene 

NP 

mq/'L 

2,4-0 

NP 

mg  'L 

2  ,4- Din  t  t  ro  t  o  luene 

NP 

mg-'L 

End  r  in 

NP 

mq  'L 

Heptach  lor 

NP 

mg  -'L 

Hexach 1 orobenzene 

NP 

mq  -'  L 

Hexach  lorobutadiene 

NP 

mg/'L 

Hexach loroethane 

NP 

mq  -  'L 

Lead 

NP 

mg  -'L 

3  0 1 0 / 742  0 

Lindane 

NP 

mq  'L 

Me  rcury 

NP 

mg-'L 

7470 

Me  t  hoxych  1  o  r 

NP 

mq/'L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg/'L 

Nitrobenzene 

NP 

mq  -  L 

Pent  ach loropheno 1 

NP 

rng-L 

Se 1 en i um 

NP 

mg  'L 

3  0  2  0  /  77-u  0 

m-Cr eso 1 

NP 

mg/L 

TO: 

AL  -0E6E 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNMENTAL  HEALTH 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

LABORATORY 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE 

Sample  no: 

G 391022a 

OEHL  SAMPLE  NO 

:  91011039 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIVED: 

9 103  OS 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE  REPORTED: 

910531 

SAMFL 

.E  SUBMITTED 

B  :  IJSAF 

RGN  HOSP  ELMEMDGRF-'SGPB 

Test 

Resu  1  t  s 

Un  l  t  s 

o  -  C  r  e  3  o  1 

NP 

mg  L 

p-Creso 1 

NP 

mq  -  'L 

Pyr l d l ne 

NP 

mg  --'L 

S i 1  ye r 

NP 

mg  •  L 

Toxaphene 

NP 

rrig.'L 

U l ny 1  Chloride 

NP 

mg/L 

Trichloroethylene 

NP 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

NP 

mg  L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno  l 

NP 

mg  --'L 

2  ,4 ,  b  -  T  r ich loropheno  ! 

NP 

mg  -  L 

Si lvex 

NP 

mg  'L 

Major  component 


:  Test  Not  Performed 
:  See  commen  t . 


E^A  Net  hod 


3  0  1  0-  'T7e  0 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  2*4)  95%  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL  AND  5%  WATER. 
(MIDDuE  8%)  10  0%  WATER.  (BOTTOM  9  0*4)  48%  WATER,  37%  ORGANIC  SOIL 
(HUMIS),  13V,  INORGANIC  3SALTS  AND  2*4  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10224  OEHL  SAMPLE  NO:  91011039 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 


ElfE  IDENTIFIER: 


DATE  HELEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  UShF  RGN  HOSP  ELMEMDORF.-SGPB 


RESULTS 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910224 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011039 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  I  t  s 

Units 

Arsen  i  c 

<0.5 

ma/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

ma/L 

Ba  r i um 

<10.0 

ma/L 

Benzene 

0.52 

ma/L 

Cadm i um 

<0.1 

mq/L 

2  . 4-D 

NP 

ma/L 

Endr  in 

NP 

ma/L 

Chromi um 

<0.5 

mo/L 

1  .4- Dichlorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1 .2-Dichloroethane 

<0. 005 

ma/L 

Heotachlor 

NP 

ma/L 

L  l  ndane 

NP 

ma/L 

Me  thoxych 1 o  r 

NP 

ma/L 

Hexach lorobenzene 

<  .  10 

mo/L 

Hexach lorobutadiene 

<  .  10 

ma/L 

Hexach loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

0.66 

ma/L 

Methvil  Ethvjl  Ketone 

0.31 

ma/L 

N l  t  r obenzene 

<  .10 

ma/L 

PentachloroDhenol 

<  .50 

ma/L 

Se  len ium 

<0.1 

mq/L 

m-Creso  1 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso  1 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso  1 

<  .  10 

ma/L 

Pvr l d l no 

<  .  10 

ma/L 

Toxaohene 

NP 

ma/L 

TO: 

AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 


PAGE 


1 ( Cont  ' d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB.  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10224 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910227 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH 


OEHL  SAMPLE  NO: 

DATE  RECEIUED: 
DATE  REPORTED: 
DATE  REPRINTED: 

AFMC/SGPB 


91011039 

910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

Si  1  vex 

NP 

ma/L 

Si  1  ver 

<0.5 

ma/L 

Carbon  Te  t  rach I  or ide 

<0. 005 

mo/L 

Ch  lorobenzene 

<  .  010 

ma/L 

Ch  I  oro  f orm 

<0.005 

ma/L 

1.1-Dichloroethene 

<0.005 

ma/L 

2.4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

Mercury 

<0.02 

ma/L 

U  i  n  v  1  Ch  1  o  r  i  de 

<  .  010 

ma/L 

Trichloroethylene 

<0. 005 

ma/L 

Tetrachloroethylene 

0. 009 

ma/L 

2  .4 .5-Tr ich  lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2  .4 ,6-Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

Ma ior  comoonents 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910224 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011039 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGP6 


RESULTS 


Test 


Results  Units 


Comrnen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  2\ )  95X  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL  AND  5 S  WATER. 
(MIDDLE  8*)  100S  WATER.  (BOTTOM  90%)  48*  WATER.  37*  ORGANIC  SOIL 
(HUMIS).  13*  INORGANIC  SSALTS  AND  2 X  LIGHT  PETROLEUM  HYDROCARBON  OIL. 
AMENDED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianifies  none  detected  end  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reau  i  red  by  SW  846. 


Analyzed  bv:  Raba-Kistner  Consultants.  Inc. 


Reviewed  bv 


Michael  J.  Want  land.  MSat .  USAF 
NCO I C  Technical  Ooerations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GS910225  QEHL  SAMPLE  NO:  91011040 

SOIL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910227  DATE  REPORTED:  910531 

DATE  REPRINTED:  910729 

BY:  1 1TH  AFMC/SGP6 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  i  t  s 

Arsen  i  c 

<0.5 

ma/L 

Chlordano 

NP 

ma/L 

Barium 

<10.0 

mo/L 

Benzene 

<0.005 

ma/L 

1  .2-Dichloroethane 

NP 

ma/L 

2  . 4-D 

NP 

ma/L 

Endr i n 

NP 

ma/L 

Heo  t ach 1  or 

NP 

ma/L 

L  l  ndane 

NP 

ma/L 

Me  t  hoxwch 1 o  r 

NP 

ma/L 

Hexach lorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

Hex ach lorobutad iene 

<  .  10 

ma/L 

Hex ach loroethane 

<  .  10 

ma/L 

Lead 

<0.5 

ma/L 

Methvl  Ethvl  Ketone 

0.31 

ma/L 

N  i  t  robenzene 

<  .  10 

ma/L 

Pen  tachloroohenol 

<  .50 

ma/L 

Se  1  en i um 

<0.1 

ma/L 

m-Creso 1 

<  .  10 

mo/L 

o-Creso l 

<  .  10 

ma/L 

o-Creso 1 

<  .  10 

ma/L 

Pvr  i  d  i  ne 

<  .  10 

mo/L 

Toxaohane 

NP 

ma/L 

Si  1  vex 

NP 

ma/L 

Si  I ve r 

<0.5 

ma/L 

Tr ichloroethvlene 

<0.005 

ma/L 

TO: 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 


AL/0E8E 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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1 ( Con  t  ' d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB.  TEXAS.  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

91011040 


910308 

910531 

910729 


RESULTS 


Test 

Resu 1 t  s 

Un  l  t  s 

Cadrn i um 

2.4 

mo/L 

Carbon  Tetrachloride 

<  0 . 005 

mo/L 

Ch  lorobenzene 

<  .  010 

ma/L 

Ch  loroform 

<0.005 

mo/L 

Chrom i um 

<0.005 

ma/L 

1 .4-Dich lorobenzene 

<  .  10 

mo/L 

1  .1-Dichloroethene 

<0.005 

ma/L 

2.4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

mo/L 

Me  r  cu  r  \j 

<0.02 

mo/L 

U i n<o  1  Ch  1  or  i de 

<  .  010 

ma/L 

Tet  rach  loroethylene 

<0.005 

ma/L 

2 .4 ,5-Tr ichlorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2  ,4.6-Trichloroohenol 

<  .  10 

ma/L 

Maior  comoonenta 

SN 

NP  :  Tost  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10225  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED: 

DATE  REPRINTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910225 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

910110' 

SAMPLE  TYPE: 

SOTL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

OATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 


Resu 1 t  s  Un 1 t  s 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  60S  INORGANIC  SOIL.  23S  ORGANIC  SOIL.  16S  WATER  AND  IS 
PETROLEUM  HYDROCARBONS . 

AMENOED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Sianif 165  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reauired  bv  SW  846. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants.  Inc. 


Reviewed  bv: 


Michael  J.  Want  land.  MSot.  USAF 
NCOIC  Technical  Ooerations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10225 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910227 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011040 

DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  REPORTED:  910531 
H03P  ELMEMDOPFxSGPB 


RESULTS 


Test 

Re  sul  t  s 

Units 

EPA  Method 

Ar  sen  ic 

NP 

mg  XL 

3020x7060 

Bar  i  um 

NP 

mg  XL 

3010x7030 

Benzene 

NP 

mg  -  L 

Cadm l um 

NP 

mg  --'L 

3010X7130 

Carbon  Tetrachlor ide 

NP 

mg  -  'L 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mgxL 

Chlorobenzene 

NP 

mg  XL 

Chloroform 

NP 

mg  ■  L 

Chromium 

NP 

mg  XL 

3  010  x  "’190 

1  ,4-Dichlorobenzene 

NP 

mg  'L 

1  ,2-Dich loroethane 

NP 

mg  XL 

1  , 1-Dich loroethene 

NP 

mq  x| . 

2 ,4-D 

NP 

mg  XL 

2  ,4-Oin l t ro to luene 

NP 

mg  'L 

End  r  i  n 

NP 

mg  L 

Heptachlor 

NP 

mg  xl 

He xach  lorobenzene 

NP 

mg  XL 

Hex  ach  lorobutad lene 

NP 

mg  xl 

He  xach  loroethane 

NP 

mg  xl 

Lead 

NP 

mg  xl 

3  0  1  0  --'742  0 

L  i  ndane 

NP 

mg  xl 

Me  r  cu  r  y 

NP 

mg  XL 

7470 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg  XL 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mg  XL 

N i t  robenzene 

NP 

mg  xl 

Pentach loropheno  1 

NP 

mg  'L 

Se 1 en i um 

NP 

mg  XL 

3020x7740 

m-Creso 1 

NP 

mg  xL 

TO: 


ALxOEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  7823r  SB  01 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BhSE  SAMPLE  NO:  G39 10225 


OEHL  SAMPLE  Nl:  910110^0 


ShI'IPLE  T't  PE  :  SOIL 


SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

9 1 0  3  08 

date 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

9  10531 

SmI  ip_ 

.E  SUBMITTED 

BY:  UBAF 

RGN  HUSP  ELMEf 

ID  OPF.-SGPB 

RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  3 

E  A  Method 

o-C'eso  1 

NP 

mq  'L 

p  -  C  r  e  3  o  1 

NP 

mg  'L 

Pyr idine 

NP 

mq  •  L 

Siler 

NP 

mq  L 

3  0  1  0  ^  ; 

Toxaphene 

NP 

mg  •-  L 

U : ny 1  Chloride 

NP 

mq  L 

T  r  ichloroethylene 

NP 

mq  L 

Tet  rach loroethy lene 

NP 

mq  L 

2  ,  5  -  T  r  ich  loropheno  1 

NP 

mq  •  L 

2  ,-4  ,  o -  T r  ich  loropheno  1 

NP 

mq  -'L 

3  l  1  ve  >■ 

NP 

mq  L 

t  ’  =t  tor  components 

SN 

‘IP  :  Test  Not  Performed 

£U  :  See  commen t . 


Commen  t  3 : 

sample  is  60%  inorganic  soil,  2?%  organic  soil,  ic.%  water  and  r» 

PETROLEUM  HYDROCARBONS. 


2  I  Cent  1  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS9 10225 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011040 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

I  DENT  I F I EP : 

DATE 

RECEIUED: 

910303 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

410531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY :  USmF 

RGN  HOSP  ELMEMDORF --SGPB 

REbUL IS 


Test 


Resu  1  t  s  LJnjt  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land  ,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910226 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011041 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Arsenic 

Ch  1  o  rdane 

Barium 

Benzene 

2 ,4-D 

Endr  in 

Heotach lor 

Lindane 

Mercury 

Me  t  hoxuch 1 o  r 

Hexach lorobenzene 

Hexach lorobutadiene 

Hexachloroethane 

Lead 

Methyl  Ethul  Ketone 

Nit  robenzene 

Pentachloroohenol 

Se 1 en l urn 

m-Craso  1 

o-Creso  1 

o-Creao 1 

Pur l d i ne 

Toxaohene 

Si luex 

Si luer 

Tetrachloroethulene 


Resu  Its 

Units 

<0.5 

ma/L 

NP 

mo/L 

<10.0 

ma/L 

<0.005 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<0.5 

ma/L 

0.32 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .50 

ma/L 

<0.1 

ma/L 

<  .10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

<  .  10 

ma/L 

NP 

ma/L 

NP 

ma/L 

<0.5 

ma/L 

<  0 . 005 

ma/L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB  .  TEXAS .  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS910226 

oehl 

SAMPLE  NO: 

91011041 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

I DENT  IF IER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  its 

Cadm  i  urn 

<0.1 

mo/L 

Carbon  Tetrachloride 

<0.005 

mo/L 

Ch lorobenzene 

<  .  010 

ma/L 

Ch  1  orof orm 

<0.005 

ma/L 

Ch  r  omi um 

<0.5 

mo/L 

1  .4-Dich lorobenzene 

<  .  10 

ma/L 

1  .2-Dichloroethane 

<0. 005 

ma/L 

1  .  1-Dich loroethene 

<0. 005 

ma/L 

2  ,4-Dinitrotoluene 

<  .  10 

ma/L 

U i n<j  1  Ch  1  o r  ide 

<  .010 

ma/L 

Tr ich loroethylene 

<0. 005 

ma/L 

2 .4 . 5- Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

ma/L 

2  .4 ,6-Tr ich lorooheno 1 

<  .  10 

mo/L 

Ma lor  comoonents 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB .  TEXAS.  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GS9 10226 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011041 

SAMPLE  TYPE: 

SOIL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910227 

DATE 

REPORTED: 

910531 

DATE 

REPRINTED: 

910729 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  11TH  AFMC/SGP6 


RESULTS 


Test 


Resu  1  t  s  Un 1 t  s 


SAMPLE  SI  (TOP  10X)  >99X  WATER.  (BOTTOM  9 OX)  5 IX  INORGANIC  SALTS. 
26X  SOIL.  2 IX  WATER  AND  2X  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

AMENOED  REPORT  TO  REFLECT  RESULTS  FOR  TCLP  ANALYSIS. 

<  -  Siaruf  las  none  detected  and  the  detection  limits. 

All  methods  conform  to  those  reouired  bw  SW  846. 


Analyzed  bv:  Raba-Kistner  Lonsultants.  Inc. 


Michael  J.  Want  land.  MSot  .  USAF 
NCOIC  Technical  Ooerations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NQ- 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED: 

SAMPLE  SUBMITTED 


RESULTS 


GS9 10226  OEHL  SAMPLE  NO:  91011041 
SOIL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910227  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Arsenic 

NP 

mg-'L 

3020/7060 

Ba  r i urn 

NP 

mg-'L 

3010/7030 

Benzene 

NP 

mg  'L 

Cadm i urn 

NP 

mg-'L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

NP 

mg  L 

Ch  1  o  r dane 

NP 

mg-'L 

Chlorobenzene 

NP 

mq/L 

Ch  loroform 

NP 

mg-'L 

Ch  r  om i urn 

NP 

mg-'L 

3010/7190 

1 ,4-Dich lorobenzene 

NP 

mg-'L 

1  ,2-Dich loroethane 

NP 

mg-L 

1  ,  1-Dich loroethene 

NP 

mg-'L 

2  ,4-D 

NP 

mg  -  L 

2 ,4-Din 1 1 roto  luene 

NP 

mq-'L 

End  r  i  n 

NP 

mq  ''L 

Hep  t  ach lor 

NP 

mg-'L 

Hexach lorobenzene 

NP 

mg  L 

Hexachlorobutadiene 

NP 

mg-'L 

Hex ach loroethane 

NP 

mq-'L 

Lead 

NP 

mg-L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg-'L 

Me  r cu  r y 

NP 

mg  -'L 

7470 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

NP 

mgx-L 

Nitrobenzene 

NP 

mg--'L 

Pentach lorophenol 

NP 

mg-'L 

Se I en i urn 

NP 

mg  L 

3  02  0/ 7740 

m-Creso 1 

NP 

mg-'L 

TO: 

AL/0E8E 

page  1 <  Con  t 

SPOOKS  AF0  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10226  OEHL  SAMPLE  NO:  91011041 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910227  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Un  its 

o-Creso 1 

NP 

mg  /L 

p-Creso 1 

NP 

mg/L 

Py r idine 

NP 

mq/L 

S i 1 ve  r 

NP 

mg/L 

Toxaphene 

NP 

mq/L 

U i ny 1  Ch lor ide 

NP 

mo  'L 

Trichloroethylene 

NP 

mq/L 

Tet  rach loroethylene 

NP 

mq  'L 

2 ,4 ,5-T r ich  loropheno  l 

NP 

mq/L 

2  ,4,6-Tr  ich  loropheno 1 

NP 

mq/L 

Si  1  vex 

NP 

mq/L 

Major  components 

SN 

ERA  Me  t  hod 


3  0  1 0  '77 6  0 


NP  :  Test  Not  Performed 

SN  :  See  comment. 

Comment  s : 

AMPLE  SI  (TOP  10%;  >99%  WATER.  (BOTTOM  90%)  51%  INORGANIC  SALTS, 
6%  SOIL,  21%  WATER  AND  2%  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 


2'Lont ' d 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10226 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910227 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011041 

DATE  RECEIUED:  910303 
DATE  REPORTED:  910531 
HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULTS 


Test 


Resu  i  t  s  Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants, 


Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10227  OEHL  SAMPLE  NO:  91011042 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS-' TOX I C/D I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  U5AF  RGN  HOSP  ELMEMDORF  /SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  o u  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mq  /L 

Arsenic 

<0.5 

mq/L 

3020/7060 

8a  r i um 

<10.0 

mq/L 

3  0  10 -'708  0 

Benzene 

<5.0 

mq--  L 

Cadm i um 

0.10 

mq/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mq/L 

Ch  lordane 

NP 

mg/L 

Ch  1  orobenzene 

<10.0 

mq  -'L 

Ch  loro  form 

<5.0 

mq/L 

Chrom i um 

<0.5 

mg  'L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20. 

mg  /L 

o-Creso 1 

<20  . 

mq-'L 

p-Creso 1 

<20. 

mq  /L 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mq  -'L 

1  ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mq  --'L 

1  ,1-Dich loroethene 

<5.0 

mq-'L 

2  ,4-D 

NP 

mq-'L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mq-'L 

End r  l n 

NP 

mq  -  'L 

Hep  t  ach  1  o  r 

NP 

mg-'L 

He xach lorobenzene 

<10.0 

mg.'L 

Hex ach lorobutad  lene 

<10.0 

mq /L 

He xach loroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mq/L 

N 1 1  r  obenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg  •  L 

7470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mq /L 

TO: 


PAGE  1 t Con  t  1 d  ) 


AL-'GEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10227  OEHL  SAMPLE  NO:  91011042 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS.'  TOX  I  C.-'D  I  SPQSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  its 

EPA  Method 

Pentach loropheno l 

<10.0 

mg  .*'L 

Py r i d l ne 

<10.0 

mg.'L 

Se  1  en lum 

•  0  .  1 

mg.'L 

3  02  0. -'774  0 

Silver 

<0.5 

mg.'L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg  '  L 

Uiny 1  Chloride 

<10.0 

mg.'L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5.0 

mq/L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno 1 

<40  . 

mg.'L 

2  ,  4,6-Trich lorophenol 

<10.0 

mg  ••'L 

Si  1 vex 

NP 

mg.'L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Co  r  r os l v i t  y 

3  INC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

6. 0 

1110 

Cyan  tde  (total.1 

<2.0 

3W  3^6  SEC  3 

Su 1 f l des 

<10.0 

mg  .'L 

SW  3*^6  SEC  3 

Major  components  SN 


NP  :  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78 235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10227  OEHL  SAMPLE  NO:  91011042 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -'TOX.  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HOSP  ELMEMDGRF.-'SGPB 

RESULTS 

Teat  Results  Un i t  s  ERA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  10%)  >99%  PETROLEUM  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM  90%)  '99% 
WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 

Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

PEPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10228  OEHL  SAMPLE  HO:  91011043 

Sample  type:  waste,  hazardgus/toxil -disposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910223  DhTE  REPORTED:  91GE31 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HCSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

.  6  1 

% 

Flash  Point  (closed  cup ( 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mq  /'k  q 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg  -'kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  ,-kg 

Ar  oc  1  o  r  12  42 

<1.0 

mg  -'kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1260 

<  1  .  0 

mg  /k  g 

Arsen  i  c 

<'0.02 

ma  'L 

3020/706 0 

Cadmium 

0,24 

mg  -  L 

3010-  7130 

Chromium 

5 . 8 

mq  L 

3010-/19 0 

Lead 

0  .  7t‘ 

mg  -■  L 

3  0 10  /742  0 

Ma j o r  components 

Sf  I 

SN  :  See  comment  . 


Commen  t  5 : 

SAMPLE  IS  '-’59%  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 
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OEBE 

SRQ  ji-S  mF7  -  -32  2  «=-=fi 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS  ,  73235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT910228  OEHL  SAMPLE  NO:  9  10110^3 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -TOX  I  C-'D  ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  9  no  31 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  U3AF  RON  HOSP  ELMEMDOPF/'SGPB 

RESULTS 

Test  Results  Un  i  t  s  EPa  Me  the  <3 


Analyzed  by:  Raba-K  istner  Consultants,  Inc. 


Re  v  i  ewe d  by  : 

Michael  0.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BRGOkS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10229  OEHL  SAMPLE  NO:  91011044 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS--'  TQX  I C-D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9 103  OS 

DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Me  t  hox  ych lor 

NP 

mg  •  L 

Flash  Point  (closed  cup.' 

92 

degrees  F 

1010 

Arsen  l  c 

'0.5 

mg  -'L 

3  0  2  0 7  0  6  0 

Ba  r  l  um 

<10.0 

mq  L 

3010/7080 

Benzene 

<5.0 

mg  L 

Cadm i um 

0 . 94 

mq  -  L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mq  •  L 

Ch  lordane 

NP 

mq  •  L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg  -  L 

Ch  loroform 

<5.0 

mq  -  L 

Ch  r om l um 

<0.5 

mg  /L 

3010  '719  0 

m-Cr eso  1 

<20  . 

mq  -  L 

o-Cr eso  l 

<20. 

mq  'L 

p-Creso 1 

<20  . 

mq  L 

1 ,4-Dich lorobenzsr  e 

<10.0 

mq  'L 

1  ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mq  L 

1  ,1-Dich  loroethene 

<5.0 

mq  L 

2  ,4-D 

NP 

mq  •  L 

2  ,4-Dmi  troto  luene 

<10.0 

mg  L 

End  r  i  n 

NP 

mg  L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mg  -  L 

Hexach  lorobenzene 

<10.0 

mq  -  L 

Hex ach lorobutad lene 

<10.0 

mg  --'L 

Hexach loroethane 

<10.0 

mq-'L 

Lead 

2 . 2 

mq  L 

3010/7420 

L l ndane 

NP 

mq  L 

Ni t  robenzene 

<10.0 

mq  L 

Me  r  cu  r  y 

<0.02 

mg  L 

7470 

TO: 

AL/OEBE 

Pane  1 ( Con  t 

BROOKS  AFB  Ty  ‘,823 5- 

5  0  0  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10229  OEHL  SAMPLE  NO:  91011044 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZAPDGUS/TOX  I  CD  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

EPh  Me  t  hocj 

Methyl  Ethyl  ketone 

<100 

mg  -"L 

Pen  tach loropheno 1 

<10.0 

mg  L 

Py r l d l ne 

<10.0 

mg/L 

Se  1  en  i  um 

<0.1 

mg  L 

3  02  0/ “’74  0 

S l  l ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010- 7760 

Toxaphene 

NP 

mq  L 

U l ny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Tr ich loroethy lene 

<5.0 

mg/L 

Tet  rach loroethy lene 

<5.0 

mg  --'L 

2  ,4,5-Tr ich  loropheno 1 

<40  . 

mg  'L 

2  ,4 ,6-Tr ich  loropheno 1 

<10.0 

mg  'L 

Si  1 v  e  x 

NP 

mg  -  L 

Co  r  r os l v  i  t  y 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  (.pH) 

7.  0 

1110 

Cyan i de  (total1 

<2.0 

SU  8-/ 6  => EC 

Su 1 f ides 

<10.0 

mg  -'L 

b>W  3  —  o  be.. 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

3 1 NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10229  QEHL  SAMPLE  NO:  91011044 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX I  C--'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HUSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 


Resu 1 t  s  Un i t s 


ERA  Method 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TCP  60V.)  >99%  LIGHT  PETROLEUM  SPIRITS  (DEGREASER). 
(BOTTOM  40JfiJ  94S  WATER  AND  PETROLEUM  HYDROCARBONS . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  b^^Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USaF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910230  OEHL  SAMPLE  NO:  91011045 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS-  TOX I CD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HGSP  ELMEMD0RF/SGP6 


RESULTS 


Test 

Re su  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Lead 

0 . 22 

mg/L 

3010/7420 

Arsen  l  c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Barium 

<10.  0 

rng/L 

3010/7080 

Benzene 

42 

mg  'L 

Cadm ium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

17 

mq  L 

Ch  l o rdane 

NP 

mg-'L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mq/L 

Chloroform 

<5.0 

mg  -  'L 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

3010/71*0 

m-Creso 1 

<20  . 

mg  -  L 

o-Creso 1 

<20  . 

mg  -  L 

p-Creso  1 

<20. 

mg  --'L 

1  ,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mq  --'L 

1  , 2-Dich loroethane 

<5.0 

mg  -  L 

1  ,1-Dichloroethene 

<5.0 

mq/L 

2  ,4-D 

NP 

mg/L 

2  , 4-D  mitrotoluene 

<10.0 

mq  'L 

End  r  l  n 

NP 

mg  L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mg-'L 

Hexach lorobenzene 

<10.0 

mg-L 

Hexach lorobutad  lene 

<10.0 

mg-'L 

Hexach loroethane 

<10.0 

mg/L 

L i ndane 

NP 

mg  •' L 

Mercury 

<  0  .  02 

mg/L 

7470 

Methoxych lor 

NP 

mg  'L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20. 

mg  L 

N l t  robenzene 

<  10  .  C 

mq  L 

TO: 

PmGE  1  i Con  t  '  d  1 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  76235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10230  OEHL  SAMPLE  NO:  91011045 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS  -'TOX  I  CxD  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDGRFxSGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  ts 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Pentach  loropheno 1 

<10.0 

mg/-  L 

Py  r i d i ne 

<10.0 

mg  -'L 

Se  1  en  i  um 

<0.1 

mg  XL 

3020X7740 

Si  1  ve  r 

<0.5 

mg  XL 

3010x7760 

Toxaphene 

NP 

mg  XL 

U i ny 1  Chloride 

<10.0 

mg  xL 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5 . 0 

mg  XL 

2 ,4,5-Tr ich loropheno 1 

<40  . 

mg  xL 

2  ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg  XL 

Si  1  vex 

NP 

mg  XL 

Flash  Point  (closed  cup) 

>  2  0  0 

degrees  F 

1010 

Co  r  r os l v i t  y 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan l de  (total) 

<2.0 

SU  846  SEC  8 

Su 1 f ides 

<10.0 

mg  XL 

SU  346  SE_  8 

Major  components  SN 


NP  :  Test  Not  Performed 

SIMC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  73275-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10270  OEhl  SAMPLE  NO:  91011045 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HA2ARD0US/T0X I C -DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910708 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910571 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF  SGPB 


RESULTS 


Test 


Results  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  5 OH)  >99%  PETROLEUM  OIL  (MOTOR).  (BOTTOM  5 OH)  95H 
WATER  AND  5H  PETROLEUM  FUEL  (JET). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  B> anch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910231  GEHL  SAMPLE  NO:  91011046 

SAMPLE  TYPE:  HASTE,  HAZARDOUS /TOX  I  C.--'D  ISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Units 

EPA  Method 

Me  thoxych lor 

NP 

mg  -  'L 

Tet  rach  loroethy lene 

17 

mg/L 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020 / 7060 

Ba r  l  urn 

<10.0 

mq/L 

3010/7080 

Benzene 

26 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch 1 ordane 

NP 

mg/L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loro  form 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  romi urn 

170 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<2  0 . 

mg/L 

o-Cr  eso 1 

<  20  . 

mq/L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1 ,2-Dich loroethane 

<5 . 0 

mg/L 

1 , 1-Dich loroethene 

<5.0 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2 ,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End  r  i  n 

NP 

mg  -'L 

Heptachlor 

NP 

mg/L 

Hexach  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  loroethane 

<10.0 

mq/L 

Lead 

0.60 

mg  'L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

Nitrobenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

TO: 


PttGE  1 ( Con  t  1 d ) 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  73235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10231  OEHL  SAMPLE  NO:  91011046 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS.' TQX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMQORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  100 

mg/L 

Pen  tachlorophenol 

<10.0 

mg  '  L 

Py r i d l ne 

<10.0 

mg/L 

Se 1 en i um 

<0.1 

mq/L 

3  02  0/// 4  0 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

U l ny 1  Ch lor ide 

<10.0 

mq/L 

Trichloroethylene 

<5 . 0 

mg  'L 

2 ,4 ,5-Tr ich loropheno 1 

<  40  . 

mg-'L 

2 ,4 ,6-T  r ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Si  1 ve  x 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (.closed  cup) 

<80 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

bW  846  SEC  3 

Su 1 f ides 

<2.0 

mq  -'L 

SW  346  SEC  8 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

GT9 10231  OEHL  SAMPLE  NO:  91011046 

WASTE  ,  HAZARDOUS--TOX  I  C-'D  I  SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910228  DATE  REPORTED:  910531 

BY:  USAF  RGN  HGSP  ELMEMDORF /SGPB 

RESULTS 

Test  Resu Its  Un i t s  EPA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  2530  953*  MEK  ,  3ai  UNIDENTIFIED  AND  2°»  WATER.  'BOTTOM 
75S)  10  OS  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


Ana  1 yzed 


Rev l e wed 


by : 

by : 


Raba-Kistner  Consultants, 


Michael  J.  Wantland,  MSgt, 
NCO I C  Technical  Operations 


I  nc  . 


USAF 

Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10232  OEHL  SAMPLE  NO:  91011047 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS*"  TOX  I C  'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910515 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORFySCPB 


RESULTS 


Test 

Pe s u  1  t  s 

Ur,  i  t  C 

Arsenic 

'■'0.5 

mq/'L 

Ba  r  l  um 

<10.0 

mq  -  L 

Ca dm l um 

1 . 5 

mq/'L 

Chromi um 

<0.5 

mq  -"L 

Lead 

<0.5 

mg  "L 

Me  r cu  r y 

<0.02 

mq/L 

Selenium 

<0.1 

mq  -"L 

S i  1 ve  r 

<0.5 

mq.  L 

'  -  Signifies  none  defected  and  the  detection  limit::. 

All  methods  conform  to  those  required  by  SL1  3^6. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Llantland,  MSqt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branc 


TO: 


C e  t  6  AL  EO 

BROOKS  AFQ  TX  7Q235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  G39 10234  OEHL  SAMPLE  NO:  91011048 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  l  t  s 

EPA  Method 

Arsen i c 

<0.5 

mg  /L 

3020/7060 

8a  r lum 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

0  .  08 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<0.05 

mg  'L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Ch  1  o  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loroform 

<0.5 

mg/L 

Chr om i um 

<0.5 

mg  /L 

3010/7190 

1,4-Dichlorobeniene 

<0.7 

mg/L 

1  ,2-Dichloroethane 

<0.05 

mg/L 

1  , 1-Oich loroethene 

<  0  .  05 

mg  -  L 

2,4-0 

NP 

mq  L 

2  ,4- Dm  i  t  roto  luene 

<0.02 

mg  •  L 

Entdr  in 

NP 

mq  •  L 

Heptachlor 

NP 

mg/’L 

Hexach  lorobenzene 

<0.02 

mg^L 

He  xachlorobutadiene 

<0.05 

mg/L 

Hexachloroethane 

<0.3 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg  --  L 

3010/7420 

L  i  ndane 

NP 

mg  'L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  t  hoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20. 

mg/L 

N 1 1  robenzene 

<0.2 

mg/L 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

m-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE  1 1 Con  t  ' d  ) 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 

AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10234  OEHL  SAMPLE  NO:  91011048 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdgrf/sgpb 


RESULTS 


Teat 

Results 

Un  i  t  s 

EPa  Me 

o  -  C  r  e  s  o  1 

<20  . 

mg.-'L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg  -  'L 

Pyr l d l ne 

<0.5 

mg  ••'L 

S  i  1  v  e  r 

<0.5 

mg  L 

3010/7 

Toxaphene 

NP 

mg  --'L 

Vinyl  Chloride 

<0.02 

mg  '  L 

Trichloroethylene 

<0.05 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<0.05 

mq-'L 

2  ,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg  -  'L 

2  ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<0.2 

mq  'L 

3 l  1 ve  x 

NP 

mg  -  L 

Flash  Point  (closed  cup  ) 

>200 

deqrees  F 

1010 

Co  r  r os l v l t  y 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

S  LI  8  -*  6 

Su 1 t  ides 

<10.0 

mq  -  L 

SU  8—6 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


2 'Cent  I' 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

GS9 10234  OEHL  SAMPLE  NO:  91011048 

SOIL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910228  DihTE  REPORTED:  910531 

BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 

Test  Results  Units  EPA  Method 

Comment  3 : 

SAMPLE  IS  45*  INORGANIC  SALTS,  28?*  PETROLEUM  HYDROCARBONS 
(DIESEL  'JET)  AND  27*  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


Analyzed  by: — Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCQ I C  Technical  Operations  Branch 


PAGE  3 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10235  OEHL  SAMPLE  NO:  9:011049 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by-,  usaf  rgn  hqsp  elmemdorf/sgps 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Arsen  l c 

<0.5 

mg/L 

3  02  0  7  0  6  0 

Ba  num 

<10.0 

mg  -  L 

3010/7080 

Benzene 

<0.05 

mg  -  L 

Cadmium 

<0.1 

mq  L 

3010/7130 

Carbon  Te t rach 1 o r l de 

<0.05 

mg  /  L 

Ch 1 o  rdane 

NP 

mg  'L 

Ch 1 orobenzene 

<10.0 

mg  -  'L 

Ch  l  o  r o  f q  rm 

<0.5 

mg/L 

Ch  ram i um 

<0.5 

mg  L 

7  010/719  0 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<0.7 

mg  L 

1  ,2-Oich loroethane 

<0.05 

mg/L 

1  , 1-Dich loroethene 

<0.05 

mg-'L 

2  ,4-D 

NP 

mg  ••  L 

2  ,4-Dini t  roto luene 

<0.02 

mg/L 

End  r  l  n 

NP 

mg  -  L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mq  'L 

Hexach lorobenzene 

<0.02 

mg/L 

Hexach lorobutadiene 

<0.05 

mg/L 

Hexach loroethane 

<0.3 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg  /L 

3010/7420 

L l ndane 

NP 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  t  hoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20. 

mg/L 

N l t  robenzene 

<0.2 

mg/L 

Pentach loropheno  1 

<10.0 

mg/L 

Se 1 en i um 

<0.1 

mg  /  L 

3020/77^0 

m  -  C  r  e  s  o  1 

<20  . 

mg  L 

TO: 


AL  -'OEBE 

BROOK S  AFB  TX  "82 35 000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10235 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910223 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011049 

DATE  RECEIUED:  910303 
DATE  REPORTED:  910531 
HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re3u  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

o-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

p-Creso 1 

<20. 

mq/L 

Py r i d i ne 

<0.5 

mg/L 

Silver 

<0.5 

mq/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

U iny 1  Cb i o  r i de 

<0.02 

mq/L 

Tr ich loroethylene 

<0.05 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<0.05 

mq/L 

2 ,4,5-Tr ich loropheno  l 

<  40  . 

mq/L 

2 ,4,6-Trichlorophenol 

<0.2 

mg/L 

S l  1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup  ) 

>200 

degrees  F 

1010 

Cor  r os i v i t  v 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

9 . 0 

1110 

Cyan  i do  (total.' 

<2 . 0 

SLJ  346  SEC  8.3 

Su 1 f  i des 

<10.0 

mg/L 

SUi  846  SEC  8 . 3 

Major  components 

SN 

NP 

:  Test  Not  Performed 

SINC 

:  Sample  is  not  corrosive 

SN 

:  See  commen  t . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10235  OEHL  SAMPLE  NO:  91011049 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HUSP  ELMEMDORF -'SGPB 

RESULTS 


Test  Re  suits  Un ’  t s  EPa  Me  t  hod 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  43H  UATER,  3  OH  INORGANIC  SLUDGE,  26*  INORGANIC  SALTS  AND  i\ 
PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL;. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Ki stner  Consultants,  Inc. 


Re  v i e wed  by • 

Michael  J .  Wan t  land  ,  MSq  t  ,  UShF 
NCQ IC  Technical  Ope  rations  Branch 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  G39 10236  OEHL  SAMPLE  NO:  91011050 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HUSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re su  Its 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba  rium 

<10.0 

mg  'L 

3010/7080 

Benzene 

<0.05 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg  '  L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<0.05 

mg/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<0.5 

mg  /L 

Ch  ram i um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<0.7 

mg/L 

1 ,2-Dich loraethane 

<0.05 

mg  -  'L 

1  ,1-Oichloroethene 

<0.05 

mg  .'L 

2  ,4-D 

NP 

mg  .'L 

2 ,4-0in i t  ro  t  o luene 

<  0  .  02 

mg  / L 

End  r  i  n 

NP 

mg  '  L 

Hep  t  ach lor 

NP 

mg/L 

Hexach lorobenzene 

<0.02 

mg  'L 

Hex ach lorobutadiene 

<0.05 

mg  'L 

Hexach  loroethane 

<0.3 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Methoxych lor 

NP 

mg  /L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20  . 

mg/L 

N i t  r obenzene 

<0.2 

mg/L 

Pentach loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Se 1 en i um 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

m-Creso 1 

<20  . 

mg  -  L 

TO: 


AL-'OEBE 

BROOKS  AF8  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  GS9 10236  OEHL  SAMPLE  NO:  91011050 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  9107  03 

Da"E  COLLECTED:  5  10228  DME  REPORTED:  9105^1 

Sample  submitted  by:  usaf  r&n  hosp  e_me  idopp  sorb 


resol rs 


T  e  a  t 

Re  3'j  1  *  5 

Of,  1  1  3 

E  p  h  * '  e 

:  h  o  ■  J 

o-Creso  I 

<  2  0  . 

rnc  L 

p-Creio 1 

•:  2  0  . 

ITi  Q  L 

Pyr  i  d  i  me 

■0.5 

mg  ••’L 

S'  i  1  'jk  r 

-0.5 

trip  L 

7  2  10"" 

^6  -J 

T  o > aphe n e 

HP 

nq  L 

1  1 1 n  y [  Chloride 

<  0  .  02 

mq  L 

T r ich loroethy lene 

"  0  .  25 

mg  'L 

T  e t rach loroethyle 

r,e  '  0  .  ■  j r 

me  L 

2,i,?-Tricnloroph 

e  n  o  1  <  A  0  . 

mq  L 

i  ,4  ,o-Tr  icr,  1  or  op" 

and  0.2 

mq  •  L 

j  i  1  ■  1  e  >. 

NP 

mg  -  L 

F  a  -■  A  Point  !  ■;  lo  = 

e  d  cup'  -  2  0  0 

degrees.  F 

* '.  i  O' 

Co  r  r  os  l v  l  t  p 

S  I  NC 

ii*L 

A '  j  d  -  •"  q  e  n  i  ci  n  :  r  “  ’ 

10.0 

1  1  1  V 

C','an  i  de  K  total 

2  .  j 

z  i  z  6 

c-  EC 

Pull  i  d  e  -j 

10.  0 

mp  L 

c  ;.[  3  _ 

-  - 

Mo  ;  o  r  o  trip  onanL 

SN 

tip  :  Tee*  No 

*  Pe -fur  me  a 

S  INC  :  S-  3  trip  .  e 

is  not  C  O  r  r  o  5  i  '  . 

S  N  :  See  -cement. 


261 

-  ■  r:  r.  -  •  r 


c 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

Base  SAMPLE  NO:  039 1 02 To  OEAL  SAMPLE  NO:  9'luiiO-rU 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  Q 10703 

DATE  COLLECTED:  *10229  C<aTE  REPORTED:  9l0S;1 

SAMPLE  SUBM I TTED  BO':  USaF  RGn  HNSP  ELMEMDORF  lSGPB 


1  t  Lin  ;  t  5 


ERA  Me-n, 


Lommen t  =  : 


SAMPLE  IS  Mh'EP  ,  2A?i  mMMONIa  COMPOUNDS.  PC  I  MORGAN  I 

PETROLEUM  H  r'LP  OCr^SONS  'Ll  DAT  OIL;. 

-  Signifies  none  detected  an  :  tie  urfect  ion  limit;. 


_TS  aND  i: 


Mnalvisd  ov:  Paba-t  istner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  b  v : 

Micr.ael  0.  Want  land,  MSqt,  USaF 
nlu I C  Technical  Operations  B  ■  anc h 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOK 3  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS91Q277  UEHL  SAMPLE  NO:  9  1011051 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  *10308 
OA^E  COLLECTED:  910228  OaTE  REPORTED:  910531 
ShMP'.E  SUBMITTED  BY:  USaF  PGM  HOSP  ELMEMDORF --S&PE 


Te-.  t 

P  e  s  u  1  t  z. 

Ur,  1  t  ; 

Eqh 

Me  -  hod 

i-  r  5  e  n  ic 

0.5 

mg  -  L 

3  0  2  0 

-  ^  :j  o  0 

Bar  i'jm 

•10.  0 

mq  -  L 

51  0  1  0 

— *  f»  C  *i 

Benzene 

3o 

mg  ■  L 

C  a  d  rn  i  u  m 

•••o.i 

mg  '  L 

3  0  1  U 

7  1  7 

Carbon  Tetrachloride 

5  .  0 

mg  •  L 

C h  lordane 

NP 

mg  --'L 

Ch  iorobemene 

•  1  0  .  0 

mg  L 

Chloroform 

•5.0 

mq  L 

Chromium 

0 . 5 

rnq  L 

3  0  1  0 

•  1  "j 

1  ,  4 - D l c  h  lorobenzene 

■  10.  0 

mq  •  L 

1  ,  2  -  D  i  c  r.  1  o  r  o  e  t  h  a  n  e 

5  .  0 

ma  L 

I  ,  l-Dich loroe^hene 

5  .  0 

rnq  L 

2  ,  A  -  D 

■IP 

mg  L 

2  ,4  - Dm  i  f  rot  o  luere 

10.0 

mq  L 

En dr  in 

NP 

mg  L 

Hap  •:  ach  lor 

NP 

mg  •  L 

He  v  a  c  h lorobenzene 

10.0 

mg  -•  L 

Ha.och  lorobutad  lene 

-10.  0 

mg  L 

He  > ach loroe^har® 

10.0 

mg  L 

L  6  a  u 

<0.5 

mg  -  L 

3  G  1  0 

7  2  ■ J 

Lindane 

NP 

mg  L 

Me  rcur v 

<0.02 

mq  'L 

7a70 

Hethcxych lor 

NP 

mg  -  L 

Methol  E  t  h  y 1  Ketone 

<  LOO 

mq  L 

Mi  t  r  o b e n  z e n e 

10.0 

mg  •  L 

Pentach loropheno  1 

■  10.0 

mq  L 

S  e  1  e  n  l  u  m 

•o.l 

ma  L 

3  0  2  0 

~ 0 

rr.  -  C  -  e  s  o  1 

2  0  . 

mq  L 

*-L  OEciE 
SF •  •  aF  S 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5^01 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  Sample  NO:  GS? 10237  OEHL  SAMPLE  NO:  91011051 

SAMPLE  TYPE :  SO  I L 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  9 103 06 

DATE  COLLECTED:  *10228  DATE  REPORTED:  9iu5^i 

SAMPLE  SUEM I  TTED  3'<  :  U'-AF  RGN  HUSF  ELMEMDORF •'bbPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Lift  i  t 

EPm  Me 

r  R-,  •-  T 

o-Creso  1 

2  0  . 

mg  L 

p-Creso I 

:  2  0  . 

rr.g  L 

Pyr l d l ne 

10  .  0 

mg  •  L 

S i 1 ve r 

<  0 . 5 

my  -  L 

*7  Ft  !  T|  , 

Y  U  A.  -J  ' 

~V-  U 

Toxaphene 

NP 

rng  ••  L 

U i ny 1  Chloride 

<10.  0 

mg  L 

Tr ich loroethy lene 

3  .  o 

mg  -  'L 

Tetrachloroethylene 

5  .  0 

rnq  L 

2  ,4 ,5-Tr  ich  loropher.o  I 

•  AU  . 

mg  L 

2  ,  A  ,6-Tr i ch  lor  opt  eno  i 

i.  'J  .  L» 

rnq  -'L 

Si  1 ve x 

NP 

mq  L 

Flash  P  o  i  n ’  'closed  c  1  j  p  ' 

■  2  0  0 

degrees  F 

1  0  1  0 

Car  r  o  5  l  .'if  y 

S  I  ML 

1110 

H  .'droqen  ion  'pH' 

o  .  'J 

1 1 1  u 

Cyan  ide  'total1 

2  .  0 

SU  3  —  6 

i.EC 

Su It  i  des 

■  10.0 

mq  L 

SU  3-o 

- 

Major  components  6  N 


NP 

:  Test 

No  t  Par  for  me  d 

S  INC 

:  Samp 

le  is  not  cor  r  03  1  >rz 

SN 

:  Se  e 

c o mme r t  . 
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AIR  FORCE 

OCCUPaT IONAL  AMD  EMU  I RONMENTaL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  ShMPlE  NO:  GS9 10237  OEHL  ShMPuE  MO:  91011051 

S-AMFLE  T  ,  F'E:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIVED:  9  i.  0  3  03 

Date  COLLECTEC :  910228  DaTE  REPORTED:  9105"i 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  PQM  hOSP  ElMEMDURF  SGPB 

RESULTS 

~e s  t  Result;  Jn  i  t  s  EPA 

C am  men t s : 

Sample  is  -9^  mater. 

-  Signifies  none  detected  and  t  h  e  detect  ion  limits. 


Analyzed  oy :  Paba-K istner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  1  arid,  MS  z  t  .  UShF 
N>  O  I C  Technical  Operation-  E r  an c  a 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  73 235 -5 5 0 1 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS94  0238  GEHL  SAMPLE  NO:  9  1 0  11052 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  9 1 07  OS- 
DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  910571 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  ijShF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPS 


P 


Test 

P«iU.‘S 

Un  i  t  a 

EPA  Me t  ho  z 

Me  t hoxyc h lor 

UP 

rng-'L 

Arsen i c 

•'0.5 

mq  ••  L 

7  0  2  0-  T  0  o  0 

8a  rium 

v  1  0  .  0 

mg-'L 

3  010  -  703  0 

Benzene 

'5.0 

mq  -'L 

Cadmium 

-  0  .  i 

mg  ••  L 

3  0  1  0  -  T  1 3  Q 

Carbon  Tetrachloride 

< c  .  0 

mq  -'L 

C  h  1  o  r  d  a  n  e 

NP 

mg-'L 

C h  lorobenzene 

<10.  0 

mc-L 

Chloroform 

5.0 

mg  -  'L 

Chromium 

0  .  c 

mq  •  L 

3  !J  10  Tic  0 

I  ,A-Dichlorooenze^e 

. 

rnq  L 

I  ,2-Dich  1  o  r  c  e  t  h  a  n  e 

5.0 

me  -L 

I  ,1-Dichlor  ief  her-e 

c  .  0 

mq  L 

2  ,9-0 

NP 

rnq  L 

2  ,4-Din i t  rota luene 

0  .  02 

mq  ••  L 

End  r  in 

NP 

mq  -'L 

Heptach  lor 

NP 

mg  'L 

Hexach  loro benzene 

x  0  .  02 

mg  L 

Hexach  lorobutad iene 

0  .  05 

mg  -  L 

Hexach  loroe  t  har.e 

<0.3 

rrig  -'L 

Lead 

<0.5 

mg-'L 

301  J-  742  0 

Lindane 

NP 

mg-'L 

Me  rcu ry 

'  0  .  02 

mq  -  L 

74- 0 

Methyl  Ethvl  Ketore 

10  0 

mq  L 

N i  t  robenzene 

0  .  2 

mq  -  L 

Pen  t  ach lorooheno  1 

<  1  U  .  V 

mq  -•  L 

Se 1 e  n i u  m 

0.1 

mq  L 

7 020- — -u 

m-Cr e  s  o  1 

2  0  . 

mq  L 

TG: 


Mi.  CEBE 

—  P1  l_J  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANAL'r'S  I S 

BASE  ShMPLE  NO:  GS9 10238  uEHL  SHtIPLE  NO:  9  1011051 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDOPF.-'SGPB 


Test 

Pesu  1  t.  s 

Un  i  t  s 

EPA  Me  t hoc 

o-Creso 1 

<20  . 

mq/L 

p -Cr esc  1 

<20  . 

mg/L 

Py r i d l ne 

<0.5 

mq/L 

Si  lver 

<0.5 

mg  -'L 

3  0  1  0  /'776  U 

Toxaphene 

NP 

mg  -  L 

U l ny 1  Chloride 

<10.0 

mg  'L 

Tr ich loroethylene 

■•5.0 

mg-'L 

Tet  rach loroethylene 

<5.0 

mq  -'L 

2  ,4 ,9-Tr ich loropheno 1 

<  a0  . 

mg-"L 

2  ,4.6-Trichlorophenol 

<0.2 

mg  -  'L 

S i 1 ve x 

NP 

mg-L 

Flash  Point  tclosed  cup) 

>20  0 

degrees  F 

1  0 1  0 

Corros ivi t  y 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  tpH) 

7. 0 

1110 

Cyan  i  de  '.total; 

<2.0 

SIJ  8A6  SEC 

Su 1 f  ides 

<10.0 

mq  -"L 

SUi  8 Ap  SEC 

Major  components 

SN 

:  Test  Not  Performed 


S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 


:  bee  commen  t . 


PaGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10238  OEHL  SAMPLE  NO:  91011052 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF  SGPB 

RESULTS 

Test  Resu  1  t  5  Units  EPA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  48M  INORGANIC  MATERIAL,  3-*?s  LJATEP ,  17%  PAINT  RESINS  AND  1L 
PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HFALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10239  OEHL  SAMPLE  NO:  91011053 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDQRFxSGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

ERA  Method 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg  xL 

3020x7060 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mg  XL 

3  0 10x7080 

Benzene 

12 

mg  XL 

Cadm i um 

<0.1 

mg  --'L 

3010x7130 

Carbon  Tetrachloride 

<0.05 

mg  XL 

Chlordane 

NP 

mg  "L 

Ch  1  orobenzene 

<10.0 

mg  -L 

Chloroform 

<0.5 

mg  -  'L 

Ch  r  o  m l u  m 

<0.5 

mg  -'L 

3010x7190 

1  ,4- Dichlorobenzene 

<0.7 

mgxL 

1 ,2-Dich loroethane 

<  0  .  05 

mg  L 

1 ,1-Oich loroethene 

<0.05 

mg  L 

2  , 4-D 

NP 

mg  XL 

2  ,4-Dinitrotoluene 

<0.02 

mg  'L 

End  r  l  n 

NP 

mg  XL 

Hep  t  ach  lor 

NP 

mg  XL 

Hexach  1  orobenzene 

<0.  02 

mg  XL 

Hexach  lorobutad  iene 

<0.05 

mg  "L 

Hexach  loroethane 

<0.3 

mg  XL 

Lead 

<0.5 

mg  xL 

3010  -7420 

L i ndane 

NP 

mg  xL 

Mercury 

<0.02 

mg  xL 

7470 

Me  t  hoxych lor 

NP 

mg  XL 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20  . 

mg  XL 

N i t  r obenzene 

<0.2 

mg  xL 

Pentach  loropheno  1 

<10.0 

mg  xL 

Se 1 en i um 

<0.1 

mg  XL 

3020x7740 

m-Creso  1 

<20  . 

mg  L 

TO: 

AL  '  OEBE 

PAGE 

BROOKS  A*- 3  TX  792  35 

-500  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS910239  OEHL  SAMPLE  NO:  91011053 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HUSP  ELMEMDORF '-'SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  su  1  t  s 

Un  i  t  s 

EPA  Me  t  h  o  d 

o-Creso l 

<20. 

mg/L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg /L 

Py r l d i ne 

<0.5 

mg.  -  L 

Si lver 

<0.5 

mg.-'L 

3  0 1 0  ''776  0 

Toxaphene 

NP 

mg  -'L 

U i ny 1  Chloride 

<0.02 

mg  -'L 

Trichloroethylene 

<0.05 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<0.05 

mg  'L 

2 ,4,5-Tr ich loropheno 1 

<  40  . 

mg'-'L 

2  ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<0.2 

mq  'L 

S i  1  vex 

NP 

mg  -  L 

Flash  Point  (closed  cup.' 

>200 

degrees  F 

1010 

C»  r  r  os l v l t  y 

S  I  MC 

1110 

Hydroqen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

SLj  946  SEC  8 

Su l f  ides 

<10.0 

mg  'L 

SCI  046  SEC  8 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EMU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10239  OEHL  SAMPLE  NO:  91011053 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  PECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910228  DATE  REPORTED:  910*1*. 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF -'SGPe 

RESULTS 

Test  Resu  I  t  s  Un  i  i  s  EPA  Method 

Commen t  s : 

SAMPLE  IS  4  IS  UaTER,  3  3S  INORGANIC  SALTS  AND  26 S  ORGANIC  SOIL 
(HUM  IS) . 

v  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAP" 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  76235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10240  QEHL  SAMPLE  NO:  9101105a 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  91030S 
DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDGRF • SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020 / 7060 

Ba r  lum 

<10.0 

mg  /'L 

3010/7080 

Benzene 

<0.05 

mg/L 

Cadm i um 

<0.1 

mq  '-'L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<0.05 

mqr'L 

Ch  l  o  r dane 

NP 

mg  'L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loro  form 

<0.5 

mg/L 

Chrom l um 

<0.5 

mg/L 

3010.-190 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<0.7 

mq  'L 

1  ,2-Oich loroethane 

<0.05 

mg  '  L 

1  ,1-Dichloroethene 

<0.05 

mq  -  L 

2  ,-4-D 

NP 

mg  -  L 

2 ,4-0in l t  roto luene 

<0.02 

mq  L 

End r  l  n 

NP 

mg  '  L 

Hep  tach  lor 

NP 

mg/L 

He xach  lorobenzene 

<0.02 

mg  "L 

Hexach  lorobutad iene 

<0.05 

mg  'L 

Hex ach  loroethane 

<0.3 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  t  ho  x  ych  1  o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  ketone 

<20  . 

mg  /L 

Ni t  robenzene 

<0.2 

mg-L 

Pentach loropheno  1 

<10.0 

mg/L 

Se l en l um 

<0.1 

mg  L 

3020/-740 

m-Creso  1 

<2  0  . 

mq  L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  -8235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GS910240  OEHL  SAMPLE  NO:  91011054 
SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910223  DATE  REPORTED:  9105Ti 
ShMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGM  HOSP  ELMEMDOPF --'SGPB 


RESULTS 


Test 

R  e  s  u  1  t  s 

Units 

EFA  Me  f  h  o  d 

c-Creso 1 

<  2  0  . 

mg  -"L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg  -'L 

Pyr i d i ne 

<0.5 

mg  -'L 

S l 1 ve r 

<0.5 

mg  -'L 

3  0  i  0  - '  7  7  6  0 

Toxaphene 

NP 

mg  'L 

U l ny 1  Chloride 

<0.02 

mg  'L 

Tr ich loroethy lene 

<0.05 

mg  -  L 

Tet  rach loroe  thylene 

<0.0^ 

mg  -  L 

2 ,4,5-Trichlorophenol 

<40. 

mg.-'L 

2  ,4  ,o-Tr  ich  loropheno  1 

<0.2 

mg/L 

Si  1  vex 

NP 

mg  -  'L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1  0  i  0 

C  o  r  r  o  s  l  v  i  t  y 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  ( pH) 

7.  0 

1 1 1  0 

Cyan ide  'total) 

<2.0 

S U  3—0  SEC 

Su If  ides 

10.3 

mq  L 

Si-t  3-*.,-  SE:_ 

Major  components 

SN 

NP  :  Te 5 1  Not  Performed 

3 1 NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GS9 10240  QEHL  SAMPLE  NQ:  91011054 

SAMPLE  TYPE:  SOIL 

SITE  IDENTIFIER:  DaTE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910223  DmTE  REPORTED:  910571 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Commen t  3 : 

SAMPLE  IS  52 S  INORGANIC  MATERIAL..  36?i  ORGANIC  SOIL  (HUM IS)  AND  12S 
WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USmF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78233-3301 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10241  OEHL  SAMPLE  NO:  9101 1 0 3 3 

Sample  type:  waste,  hazardous/toxicxdisposal 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910331 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Resu  i  t  5 

Un  i  t  5 

EPA  Method 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg  •  L 

A  r  =  e  n  i  c 

x  0  .  3 

mq  -  'L 

3  02  0  -  ’  "06  0 

Ba  r  l  um 

<10.0 

mg-'L 

3010-7080 

Ben  r ene 

66 

mq  L 

Cadm i um 

<0.1 

mg  •  L 

3  010  "13  0 

Carbon  Tetrachloride 

<3.0 

mg  'L 

Ch  lordane 

NP 

mq  -  L 

Ch  lorobenzene 

<10.  0 

mq  'L 

Ch  loroform 

•3.0 

mq-  L 

Ch  romium 

<0.3 

mo  .'L 

3010-190 

m- Cr  eso I 

'20. 

mq  L 

Q  -  C  r  e  3  o  1 

••  2  0  . 

mq  ■  L 

p  -  C  r  e  a  o  1 

<20. 

mq  •  L 

1  ,4-Oich  lorobenzene 

<10.0 

mo  L 

1  ,'2-Dich  loroethan? 

<3.0 

mg-'L 

1  ,1-Dich loroethene 

<3.0 

mq  -  L 

2 ,4-0 

NP 

mq  -’  L 

2  ,4-Dim trotoluene 

<10.0 

mq  'L 

End  r  i  n 

NP 

mq  ••  L 

Hep  t  ac h lor 

NP 

mq  -  L 

Hexach lorobenzene 

<10.0 

mg  -  L 

Hexach lorobutadiene 

<10.0 

mg  -  L 

Hexach loroethane 

<10.0 

mg  L 

Lead 

<0.3 

mg  'L 

3010  -  7a2  0 

Lindane 

NP 

mg  'L 

M i t  robenzene 

<10.0 

mq  'L 

Me  rcur y 

<  0  .  02 

mg  L 

"-470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  100 

mq  L 

TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  hFB  Tx  73 2 7 3- 30 00 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONtiENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT? 10241  QEHL  SAMPLE  NO:  91011055 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS--'  TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  ^1 03 01  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULT  S 


IgJLt 

Re  suits 

Un  l  t  s 

EP A  Me  t  h o d 

Pentach loropheno 1 

<10.0 

mg.-'L 

Pyr idine 

<10.0 

mg/L 

Se 1 en  turn 

'0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg/'L 

3  01  O/d’76  0 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

U  l  ny l  Chloride 

<10.0 

mg  -  'L 

Tr ich loroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tet  rach loroethylene 

<5.0 

mg  /L 

2 ,4 ,5-Tr ich  loropheno 1 

<  40  . 

mg/L 

2  ,4 ,6-Tr  ich  loropheno 1 

<10.0 

mg-'L 

Si  1  vex 

NP 

mg  --'L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1  0  1  0 

Cor  rosi vi ty 

S  I  NC 

1110 

Hydrogen  ion  .pH' 

6  .  0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

bid  846  bEC  8 

Su 1 f  ides 

<10.0 

mg  -'L 

SU  8^-6  SEC  8 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Per  formed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910241 


QEal  SAMPLE  NO:  91011055 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE ,  HAZARDQUS/TOX I C- -DISPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910301 


DATE  COLLECTED:  ^10301 


DATE  REPORTED:  9105^1 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF -SGP3 


Te  s  t 


Resu  1  t  a  Units 


ERA  'le  t  hod 


Lommen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  20S)  >99M  PETROLEUM  HYDROCARBONS  ILIGHT  OILj.  t BOTTOi 
80S)  >99S  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Ra  b  a  -K  i  sthete  r  Consultants,  Inc. 


Re  v  i  ewed  by : 


Michael  J.  Want  land,  MSg t  ,  USAF 
HCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONtlENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASF.  SAMPLE  NO:  GT9 10242  OEHL  SAMPLE  NO:  91011056 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


Test 

Re  s u  1  t  s 

Units 

EPh  Method 

Total  organic  halides 

0  .  036 

% 

Flash  Point  ( closed  cup ) 

>2  00 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivi t  y 

NP 

1110 

Arsen  i  c 

<0.02 

mq  L 

3020 / 7060 

8 a  r  l  um 

NP 

rng-L 

3010/7Q80 

Cadm l um 

<0.2 

mq  /L 

3010/7130 

Chromium 

<0.25 

mg  -  L 

3010/7190 

Lead 

<0.25 

mg/L 

3010/7420 

Me  r  c  u  r  y 

NP 

mg  'L 

7470 

Se  1  en  i  urn 

NP 

mg/L 

3020/7740 

S l  1 va  r 

NP 

mg  L 

3010/7760 

Hyd  rogen  ion  i  pH  ' 

NP 

1110 

C  y  a  n  i  d  e  (total.1 

MP 

5  W  3  6  b  E  L 

Su  1  f  ides 

NP 

mg  L 

b  U  8  -» ci  S  t 1  _ 

Aroclor  1016 

<1.0 

mq  /k  g 

Aroclor  1221 

<1.0 

mq  /k  g 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroc  1  o  r  1242 

<1.0 

mg/kg 

Aroc  lor  1248 

<1.0 

mg  /k  g 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg/kq 

Ar~c  'or  1260 

<1.0 

mg  /k  g 

Major  components 

SN 

SN 

:  See 

C o  mmp  n t  . 

NP 

:  Test 

No  t  Pe  r  f  o  r  me  d 

TO: 

278 

AL  OF BE 
9c0Qt  S  AP'g 

”  V  -*g  2  T  C  —  C  Ij  1  ■ 

PhGE 

AIR  IFQRCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10242  OEHL  SAMPLE  NO:  91011056 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS'TOX  I  C'D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

Sample  SUBMITTED  BY:  USAF  ROM  HOSP  ELMEMDOPF -'SGPB 


RESULTS 


T 


Results  Un i t  s 


ERA  M  e f  h  o d 


Commen  t s : 

sample  is  petroleum  hyorocarbons,  ?\  surfactants  and  7°,  uater. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 

Reviewed  by: 

Michael  J.  Wantland,  MSqt,  UShF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10243  OEHL  SAMPLE  NO:  91011057 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RON  HCSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re su  1  t  s 

Units. 

EP A  Me  t  h  o  d 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba r  i um 

<10.0 

mg  -  'L 

3010/7080 

Benzene 

53 

mg/L 

Cadmium 

0.50 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

120 

mg/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg  L 

Ch  loroform 

<5.0 

mg/L 

Ch  r  om i um 

<0.5 

mg/L 

3  0  10  7  1°  0 

m-Creso 1 

<20. 

mg  -  L 

o-Creso 1 

<  2  0  . 

mq  •  L 

p-Creso 1 

<  20  . 

mg  'L 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg  •  L 

1 ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mg  /L 

1  ,1-Oich loroethene 

<33 

mg  'L 

2,4-0 

NP 

mg  'L 

2 ,4-Din i t  roto 1 uene 

<10.0 

mq  --'L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Hep  tach lor 

NP 

mg  -'L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutad lene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  loroethane 

<10.0 

mg/L 

L  i  ndane 

NP 

mg/L 

Me  r  c  u  r  y 

<0.02 

mg  / L 

7470 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  100 

mg/L 

N i t  r obenzene 

<10.0 

mg /L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AF3  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC910243  OEHL  SAMPLE  NO:  91011057 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 
Sample  SUBMITTED  SY:  usaf  RGM  HOSP  ELMEMDORF "SGPB 


RESULTS 


Test 

Re  suits 

Units 

EPA  Method 

Pen t  ach  loropheno 1 

<10.0 

mg  --'L 

Pyr  id  me 

<10.0 

mg  -  L 

Se  1  en  turn 

<0.1 

mgr  L 

3  0  2  0  •'  7  7  4  0 

Si  Iver 

<0.5 

mg  -  'L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/'L 

U i ny 1  Chloride 

<10.0 

mg -'L 

Tr ich loroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tet  rach loroethylene 

<5.0 

mg  'L 

2  ,4,5-Trichlorophenol 

<  40  . 

mg  L 

2  ,4.6-Tr ichlorophenol 

<10.0 

mg  -  L 

Si  l ve  x 

NP 

mg  -  'L 

Flash  Point  (.closed  cup) 

>200 

deqrees  F 

1 1 1 1 0 

Corros  l v l  t  y 

3  INC 

1110 

Hydrogen  ion  CpHj 

6 . 0 

1110 

Cyan  i  de  (total) 

<2.0 

3  U  8  a  6  SEC 

Su 1 f ides 

<10.0 

mq  -  L 

SU  SEC 

Major  components 

SN 

NP 

:  Test  No  t 

Pe  r  f  ormed 

SINC 

:  Samp  1 e  is 

not  co  r  r 

SN 

:  See  comme 

n  t  . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC91G243  OEHL  SAMPLE  NO:  91011057 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF -'SGPB 


RESULTS 


Test  Resu  1  t  s  Un l t  s  EPA  Method 

Commen t  s : 

SAMPLE  IS  59S  WATER,  3°?4  METHANOL  AND  2%  ORGANIC  SOIL  (HUMIS). 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10244  OEHL  SAMPLE  NO:  91011058 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  9 103 08 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF.  SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPa  Method 

L  indane 

NP 

mg/L 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg /L 

3020/706 0 

Ba  rium 

19 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

940 

mg  •-'L 

Cadm i um 

0 . 75 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg  'L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg  L 

Chloroform 

<5.0 

mg  ■'L 

Ch  romium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20  . 

mg  L 

o-Cre so  1 

<20. 

mg  'L 

p-C-aso 1 

<20  . 

mg  L 

1  ,4-Qich lorobenzene 

<10.0 

mg  •  L 

1  ,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg/L 

1  ,1—Dichloroethene 

<5.0 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2 ,4-Oinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

En  d  r  in 

NP 

mg  'L 

Heptach lor 

NP 

mg/L 

Hexach lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  loroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Me  rcury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mq/L 

N i t  robenzene 

<10.0 

mg'L 

TO: 


AL-'OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10244  OEHL  SAMPLE  NO:  91011058 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

EPA  Method 

Pentach loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Pyr i d i ne 

<10.0 

mg/L 

Se  len  lum 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ver 

<0.5 

mg/L 

3010/^760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5. 0 

mg/L 

Tet  rach  loroethylene 

<5 . 0 

mq/L 

2 ,4,3-Tr ich loropheno 1 

<  40  . 

mg/L 

2  ,4 ,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Si  1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Cor  r  o s i v i t  y 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

6.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SUJ  846  SEC  8.3 

Su  l  f  ides 

<10.0 

mg/L 

SUI  846  SEC  8 . 3 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  OCR  10244  OEHL  SAMPLE  NO:  91011058 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDORF -SGPB 

RESULTS 

Test  Re  suits  Units  EPA  Method 

Comments: 

SAMPLE  IS  (.TOP  80S)  >9«S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  CALKANES).  (BOTTOM 
2 OS)  >49*  MATER . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Re  v i ewed  by : 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  END  I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT910245  OEHL  SAMPLE  NO:  91011059 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HaZARDQUS/TOX  I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DA  I E  RECE I UEP :  9103  08 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  9  1053  1 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  IJSAF  RGN  HCSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  l  t  s 

EPA  Me  t  h  o  d 

Total  organic  halides 

<  0  .  0  7 

* 

Flash  Point  (closed  cup ) 

>200 

degrees  F 

1010 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg/kq 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1232 

<1.0 

mg  /'kg 

Aroclor  12-4  2 

<1.0 

mg  /kg 

Aroc  1  o  r  1248 

<1.0 

mq/kq 

Aroc  1  or  125“-* 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1260 

<1.0 

mq/k  q 

A  r  c  e  n  i  c 

••  0  .  0  2 

mg/L 

3020/7060 

Cadmium 

<0.2 

mg  L 

3010/7130 

Chromium 

<0.25 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.25 

mq/L 

3  0 1  0/742  0 

Major  components  SN 


SN  :  See  comment. 


Commen  t  a : 

SAMPLE  IS  9  IS  PETROLEUM  HYDROCARBONS  AND  9S  SURFACTANTS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


AL  0E3E 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10245  QEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDQUS-'TOX  I  C^'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED: 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDOPF /’SGPB 


91011059 


910308 


910531 


RESULTS 


Test 


Resu  1  t  s  Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  RabaHUstner  Consultants,  Inc 


Rev l ewed 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10246  OEHL  SAMPLE  NO:  91011060 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DA  I E  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Re su  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

<5 . 0 

mg/L 

Cadmium 

0.  14 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<5.0 

mg/L 

Ch  romi um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20  . 

mg  /L 

o  -  C  r  e  s  o  1 

<20  . 

mq  /L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

1  ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1  ,'2-Dich  loroethane 

<5.0 

mq/L 

1,1-Dichloroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End  r  l  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach I o  r 

NP 

mg/L 

He xach lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hoxachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20. 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

N 1 1  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

TO: 

AL'OEBE 

PAGE  1 1 Con  t  ' d ) 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC910246  OEHL  SAMPLE  NO:  91011060 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Pentach  loropheno  1 

<10.0 

mg/L 

Pyridine 

<10.0 

mg  /L 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Silver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uiny 1  Ch lor ide 

<10.0 

mg  'L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5.0 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Si  1  vex 

NP 

mg/'L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Sulfides 

<10.0 

mg/L 

SU  846  SEC 

Cyan ide  (total) 

<2 . 0 

SUi  846  SEC 

Major  components 

SN 

NP 

SINC 

SN 


:  Test  Not  Performed 
:  Sample  is  not  corrosive. 
:  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10246  OEHL  SAMPLE  NO:  91011060 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

Di-*TC  T  OLlECTED  :  910701  DA  I  E  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /'SGPB 

RESULTS 


Isil 


Commen  t  s : 


Results  Units 


EPA  Method 


SAMPLE  IS  (TOP  5 OS)  >995  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (ALKANES).  (BOTTOM 
50*)  >99*  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Michael  J.  Uantland,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


290 


PAGE 


3 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10247  OEHL  SAMPLE  NO:  91011061 

SAMPLE  TYPE:  UASTE,  HAZARDOUS/ TOX  I  C-'D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

sample  submitted  by:  usaf  rgn  hosp  elmemdorf/sgpb 


RESULTS 


T.SSJL 

Resu  1  t  s 

Un  its 

EPA  Method 

Lead 

<0.5 

mg  /L 

3010/7420 

Arsen  l  c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba  r  l  um 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

79 

mg  'L 

Cadmium 

<0.1 

mg  'L 

3010/7130 

Carbon  Te t r ach 1 o r i de 

<5.0 

mq/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<5. 0 

mg  /L 

Chromi um 

<0.5 

mg/L 

3010/ "’190 

m-Creso 1 

<20. 

mg  /L 

o-Creso 1 

<20. 

mg /L 

p-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

1 ,4-Dichlorobenzene 

<10.0 

mg  -'L 

1  ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mg/L 

1,1-Dichloroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End r  i  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach  1  o  r 

NP 

mg/L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lindane 

NP 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  thoxychlor 

NP 

mq/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  100 

mg/L 

N 1 1  r obenzene 

<10.0 

mq/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE  1 1  Con  t  1 d  ) 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU 1 RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GT9 10247  OEHL  SAMPLE  NO:  91011061 
WASTE,  HAZARDOUS/TOX I C/D I SPOSAL 

DATE  RECEIVED:  910308 
910301  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 

Test 

Resu  I  t  s 

UdLLs 

EPA  Method 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr id ine 

<10.0 

mg/L 

Se len  ium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Tr ich lo roe  thy  lane 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5.0 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40. 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Si  1 vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Cfrros i vi ty 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

5.0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

SU  846  SEC  8.3 

Su  1  f  ides 

<10.0 

mg/L 

SU  846  SEC  8.3 

Major  components 

SN 

NP  :  Teat  Not  Performed 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE 
SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910247  QEHL  SAMPLE  NO 
WASTE,  HAZARDQUS/TOX I C'D I SPQSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  H03P  ELMEMDORF/SGPB 


91011061 

910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Results  Units 


EPA  Method 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  79%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (THICK  OIL)  AND  21%  SURFACTANTS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10248  OEHL  SAMPLE  NO:  91011062 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1 1  s 

Un  its 

EPA  Method 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Flash  Point  (closed  cup) 

85 

degrees  F 

1010 

Arsen  l  c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba r  lum 

<10.0 

mg/L 

3010/7030 

Benzene 

300 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mq/L 

Ch 1 o  rdane 

NP 

mg/L 

Ch 1 o  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loroform 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  r om i urn 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20. 

mg/L 

o  -»C  r  e  s  o  1 

<20  . 

mg/L 

p-Creso 1 

<20. 

mg/L 

1,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1,2-Dichloroethane 

<5 . 0 

mg/L 

1 ,1-Dichloroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2,4-D 

NP 

mg/L 

2 ,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Heptach  lor 

NP 

mg/L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

L indane 

NP 

mg/L 

Me  r cu  r y 

<0.02 

mg/L 

7470 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<  100 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 
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5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10248  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGM  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


91011062 

910303 

910531 


RESULTS 


Isa* 

Results 

Units 

EPA  Method 

N  i  t  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pen  tach  loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

Py r i d i ne 

<10.0 

mg/'L 

Selenium 

<0.1 

mg/'L 

3020/7740 

Si  1 ver 

<0.5 

mg/'L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uiny 1  Chloride 

<10.0 

mg/'L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/'L 

Tetrachloroethylene 

<5.0 

mg/'L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40. 

mg/'L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/'L 

Si  1  vex 

NP 

mg/'L 

Co  r  r os l v l t  y 

SINC 

1 1 1  0 

Hydrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2 . 0 

SW  846  SEC  3.3 

Sulfides 

<10.0 

mg/'L 

SW  846  SEC  8.3 

Major  components 

SN 

NP 

:  Test 

SINC 

:  Samp  1 

SN 

:  See  c 

Not  Performed 
e  is  not  corrosive, 
ommen  t  . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10243  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC  DISPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGH  HOSP  ELMEMDORF ,-SGPB 


91011062 


910303 

910531 


RESULTS 


Test  Results  Units  EPA  Method 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  >9934  PETROLEUM  HYDROCARBONS  l  KEROSENE-'' JET  FUEL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Ana  1 yzed  by: 


Rafca-Kistner  Consultants, 


Inc. 


Re  v i ewed 


by : 


Michael  J.  Uantland,  MSgt, 
NCOIC  Technical  Operations 


USAF 

Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10249  QEHL  SAMPLE  NO:  91011063 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPQSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  H03P  ELMEMDQRF /SGPB 


RESULTS 


Jg.s.1. 

Results 

Units 

EPA  Method 

Me  t  hoxych 1 b  r 

NP 

mg  L 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Bar  l  um 

<10.0 

mg  /  L 

3  0  10  -•  "'08  0 

Benzene 

26 

mg/ L 

Cadm l um 

<0.1 

mg  /  L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg  -L 

Chlordane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg  'L 

Ch 1 o  r o  f  o  rm 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  r  om l um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

o-Creso l 

<20. 

mg'L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg  / L 

1  ,4-Dich  Iorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1  ,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg'L 

1  ,  1-Dich loroethene 

<5.0 

mg/L 

2  ,4-D 

NP 

mg  L 

2,4-Oinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach 1 o  r 

NP 

mg/L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

N i t  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg  'L 

7470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  38235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  79235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  Nu:  GT910249  OEHL  SAMPLE  NO:  9101106? 

SAMPLE  TYPE:  MAS 'E ,  HAZARDOUS/ TQX I C  DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910309 

DATE  COLLECTED:  ?  .  .  ’  1  DaTE  REPORTED:  910551 

Sample  submit-:-;:  a  •  i  -,hF  rgn  husf  elmemdcrf- sgpb 


RESULTS 


T  e  • 

Results, 

Units. 

EPA  Method 

Penracti  lor  c  qher.o  i 

'10.0 

mq  -'L 

Pyr ldine 

<10.0 

mq/L 

Se  1  en  i  um 

<0.1 

mg  'L 

3020/7740 

S  i  1  ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg -  'L 

U\nyl  Chloride 

<10.0 

mg  -  L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

2  ,4 ,5-Tr  ich  lor  opher-Q  1 

<40  . 

mg/L 

2  ,  A  ,6-Tr  ich  lorophena  L 

<10.0 

mg/'L 

Tet  rach loroethylene 

20 

mg  ''L 

3  l  l  v  e  y 

NP 

mg  /  L 

F  lash  Po  i  p  t  t  _  1  0!  o  ad  cup' 

s  r  n  0 

degrees  F 

1010 

C  o  r  r  o  s  l  •  \  t  v 

S  I  NC 

1110 

H  yd roger  , on  pH  j 

6  .  0 

1110 

Cyan i de  itotai 

<2.0 

SIJ  8  46  SEC 

Su 1 f ides 

<  10  .  u 

mg  /  L 

SU  8a6  SEC 

Major  components 

SN 

Np  •'  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10249  OEHL  SAMPLE  NO:  91011063 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 

Teat  Reau  I  ta  Un  it  a  E.Pft . .Ha, Ills  si 

Commen t  a : 

SAMPLE  IS  93S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  CHEAUY  OIL)  AND  7S  SURFACTANTS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by: 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10250  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDQUS/TOX  IC/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED: 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91011064 

910308 

910531 


RESULTS 


I&slL 

Rosu  Its 

Units 

EPA  Met  ho 

Me  t  hoxych lor 

NP 

mg/L 

Arsen  ic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg/L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<5.0 

mg/L 

Ch  r om l um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20. 

mg/L 

o-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1 ,2-Dichloroethane 

<5 . 0 

mg/L 

1,1-Dichloroethene 

<5.0 

mg/L 

2,4-D 

NP 

mg/L 

2 , 4-D  imtrotoluene 

<10.0 

mg/L 

Endr  in 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach  1  o  r 

NP 

mg/L 

He xach  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

L  indane 

NP 

mg/L 

Nit  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  78235- 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  EN<J I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10250  OEHL  SAMPLE  NO:  91011064 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Pentachlorophenol 

<10.0 

Pyr id ine 

<10.0 

Se len ium 

<0.1 

Silver 

<0.5 

Toxaphene 

NP 

Uinyl  Chloride 

<10.0 

Tr ich  lo roe thy lene 

<5.0 

Tet  rach loroe thy lene 

<5.0 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40. 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

Si  1 vex 

NP 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

Cor ros l vi ty 

SINC 

Hydrogen  ion  (pH) 

6.0 

Cyan  ide  (total) 

<2.0 

Su 1 f ides 

<10.0 

Major  components 

SN 

Units 

EPA  Method 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

3020/7740 

mg/L 

3010/7760 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

degrees  F 

1010 

1110 

1110 

SU  846  SEC  8.3 

mg/L 

SU  846  SEC  8.3 

NP 

SINC 

SN 


:  Test  Not  Performed 
:  Sample  is  not  corrosive. 
:  See  comment . 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910250  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91011064 

910308 

910531 


RESULTS 


Results  U  n i t  s 


EPA  Method 


Commen t  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  9590  90S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MED.  OILY  SLUDGE),  8 
SURFACTANTS  AND  2S  WATER.  (BOTTOM  5S)  >99S  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  end  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Wantland,  MSgt, 
NCOIC  Technical  Operations 


USAF 

Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GC910251 

UNCLASSIFIED 

910301 

BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO: 

DATE  RECEIUED: 
DATE  REPORTED: 
ELMEMDORF/SGPB 


HOSP 


91011065 

910308 

910531 


RESULTS 


Tc  st 

Reaii  Its 

Units 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed  cup 

)  >200 

degrees  F 

1010 

Corros i  vi  ty 

SINC 

1110 

Arsen  ic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Bar  ium 

<10.0 

mq/L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Se len ium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si lver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

10.0 

1110 

Cyan ide  (total) 

<2.0 

SU)  846  SEC 

8.3 

Su  1  f  ides 

<10.0 

mg/L 

SW  846  SEC 

8.3 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not 

corrosive. 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  99S  WATER  AND 

Vi  INORGANIC  SALTS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the 

detect  ion 

limits. 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  EN*J I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS ,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10252  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91011066 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 

Results 

UP.Lt  5 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup)  >200 

degrees  F 

1010 

Cor  ros i v i ty 

SINC 

1110 

Arsen  i c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i urn 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mef  cury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Se  len ium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si lver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

9.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SW  846  SEC 

Su 1 f  i des 

<10.0 

mg/L 

SW  346  SEC 

Major  components 

SN 

8.3 

8.3 


SINC 

SN 


:  Sample  is  not  corrosive. 
:  See  comment . 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  99 K  WATER  AND  IK  INORGANIC  SALTS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


'  d  ) 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE 

SAMPLE  NO: 

GC91025 1 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011065 

SAMPLE  TYPE: 

UNCLASSIFIED 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910301 

DATE 

REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USAF  RGN 

HOSP  ELMEilDORF'-'SGPB 

RESULTS 


Test 


Re  suits  Units 


EP  A  Method 


Analyzed  by:  Raba-kistner  Consultants,  Inc. 


Re  k>  i  e  wed  by  : 

Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO 1 C  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10252  OEHL  SAMPLE  NO:  91011066 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 


Results  Un i t  s  EPA  MethoJ 


Analyzed  by:  R3t*e~41j^s  t  ne  r  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCQ I C  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RGNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GC9 10253  OEHL  SAMPLE  NO:  91011067 
UNCLASSIFIED 

DATE  RECEIUED:  910308 
910301  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RGN  HQSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


last 

Results 

Units 

ERA  Metho 

Methoxych lor 

NP 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

78 

mg/L 

Arsen  l  c 

<0.5 

mg  /  L 

3020/7060 

Bar i um 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Cadmium 

0.32 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

15 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg/L 

Ch  1  orobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loro  form 

<5 . 0 

mg/L 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Cr eso  1 

<20  . 

mg/L 

o-Creso 1 

<20. 

mg/L 

p-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

1,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1  ,2-Dichloroethane 

<5 . 0 

mg/L 

1,1-Dichloroethene 

<10.0 

mg/L 

2  ,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

Endr  in 

NP 

mg/L 

Hept  ach lor 

NP 

mg/L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hex ach loroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg  /L 

N 1 1  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

TO: 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 


307 


PAGE 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GC9 10253  OEHL  SAMPLE  NO:  9L011U67 
UNCLASSIFIED 

DATE  RECEIUED:  910303 
910301  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


RESULTS 


T.c.s  * 

Results 

Units 

EPA  Method 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

Pentachloro phenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr i d l ne 

<10.0 

mg/L 

Se 1 en  i  urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1  ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

T  oxaphene 

NP 

mg/L 

U i ny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2 ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

S l  1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

120 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

6.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2. 0 

3UJ  346  SEC  8 . 3 

Su 1 f  ides 

<10.0 

mg/L 

SU  846  SEC  8 . 3 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

S I NC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


2  (  Con  t  '  d  ) 


308 


P«GE 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I  RONMENT  AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GC910253 

UNCLASSIFIED 

910301 

BY:  USAF  RGN  HQ3 


QEHL  SAMPLE  NO: 

DATE  RECEIUED: 
DATE  REPORTED: 

P  ELMEMDQRF-'SGPB 


91011067 

910303 
9  1053  1 


RESULTS 


lest 


Resu  Its  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (  TOP  40M)  99S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL)  AMD  1°. 
WATER .  (BOTTOM)  94S  WATER  AND  6*  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  0.  Want  land,  MSqt  ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 

date  collected: 
sample  submitted 


GT910254  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I C/D  I SPQSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011068 


9 1 03  OS 


910531 


RESULTS 


Test 

Rssu  1  t s 

Total  organic  halides 

<0.03 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

Corrosivity 

NP 

Arsen  i  c 

<0.02 

Ba  r  i  um 

NP 

Cadmi um 

<0.2 

Chromium 

<0.25 

Lead 

<0.25 

Mercury 

NP 

So  1  en  i  um 

NP 

Si  l ve  r 

NP 

Hydrogen  ion  (pH) 

NP 

C  ya n i d  e  (total) 

NP 

Su  1  f  i des 

NP 

Ar oc  1  o  r  1016 

<1.0 

Ar oc  1  o  r  1221 

<1.0 

Aroclor  1232 

<1.0 

Aroclor  1242 

<1.0 

Aroc 1  or  1248 

<1.0 

Aroclor  1254 

<1.0 

Aroc lor  1260 

<1.0 

Major  components 

SN 

SN 

:  See 

comment  . 

NP 

:  Test 

Not  Performed 

TO: 

HL 

QE9E 

BPQOKS  mH- 9 

Tv  "3  2  3  K  -  5  0  0 

Units 

EPA  Method 

H 

degrees  F 

1010 

1110 

mg/L 

3020/7060 

mg/L 

3010/7080 

mg/L 

3010/7130 

mg/L 

3010/7190 

mg/L 

3010/7420 

mg/L 

7470 

mg/L 

3020/7740 

mg /L 

301 0/ 7760 

1110 

SU)  3-*6  SEC  3.3 

mg/L 
mg /kg 
mg /kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg /kg 

SU  9-+o  SEC  8  ■  3 

310 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  ?823'5-5l50i 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9102S4  OEHL  SAMPLE  NO:  91011068 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS -'TOX  I  C^O  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  9  1030  1  DATE  REPORTED:  91  OF 31 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDOPF --'SGPB 


RESULTS 


Test 


Res  u  1  t 3  Units 


ERA  Method 


Commen  t  5  : 

sample  is  >9ps  petroleum  hydrocarbons  t motor  oil?. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by : 


RabaA^istner  Consultants. 


Inc. 


Re  viewed 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10255  OEHL  SAMPLE  NO:  91011069 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910303 
DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USaF  RGN  HOSP  ELMEMDORF "SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Me  t  h  o  d 

T  e  t rach loroethylene 

16 

mg/'L 

Arsen  ic 

<0.5 

mg  XL 

3  02  0,  7060 

Ba  rium 

<10.0 

mg  'L 

3010x7030 

Benzene 

22  0  0 

mg  /'L 

Cadm i um 

<0.1 

mq  xL 

3010x7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mgXL 

Chlordane 

NP 

mg  XL 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg/'L 

Ch 1 o  r o  f o  r  m 

<5.0 

mg  XL 

Ch  romium 

<0.5 

mg  /  L 

3010x7190 

m-Cr eso  1 

<20  . 

mg  L 

o-Creso  1 

<20  . 

mg  'L 

p-Cr eso 1 

<20  . 

mq  L 

1  ,4-Dichlorcbenzene 

<0.7 

mg  ■  L 

1  ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mg  XL 

1 , 1-Dich loroethene 

1100 

mg/'L 

2  ,4-D 

NP 

mg  xL 

End  r  i  n 

NP 

mg  'L 

2  ,4-Oin l t  roto  luene 

<0.02 

mg  XL 

Heptach  lor 

NP 

mg  XL 

Hexach lorobenzene 

<0.02 

mg  xL 

Hexach lorobutadiene 

<0.05 

mg  xL 

Hexach  loroethane 

<0.3 

mg/’L 

Lead 

2.0 

mg  xL 

301 0x742 0 

L  l  ndane 

NP 

mg/'L 

Mercury 

<0.02 

mg  XL 

7470 

Methoxych lor 

NP 

mg/’L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg  L 

TO: 

AL'-'QEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  ~82  35 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10255 
SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE  COLLECTED:  910301 
SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO:  91011069 

DATE  RECEIUED:  910308 
DATE  REPORTED:  910531 
HOSP  ELMEtlDOPF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  1  t  s 

Units 

ERA  Method 

Nit  robenzene 

<0.2 

mg/L 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mq-'L 

Py r l d i ne 

<0.5 

mg/L 

Se 1 en i urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 uer 

<0.5 

mg/L 

3  0 10/776  0 

Toxaphene 

NP 

mg  /L 

Uiny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5 . 0 

mg/L 

2,4,5-TrichIorophenol 

<40  . 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<0.2 

mg/L 

S l 1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Co  r  ros l v i t  y 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

8.0 

1110 

Cyan l de  (total) 

<2 . 0 

SU  8^6  SEC  8.3 

Sulfides 

<10.0 

mg/L 

SUJ  8*6  SEC  8 . 3 

NP 

:  Test  Not 

Per  formed 

SINC 

:  Sample  is 

not  cor ros i ve . 

Comments : 

SAMPLE  IS  (TOP  50*)  >99*  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL).  (BOTTOM 
50*)  63*  WATER  AND  37*  PETROLEUM  HYDROCARBONS . 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 

GC910255 

OEHL 

SAMPLE  NO: 

91011069 

SAMPLE  TYPE: 

UNCLASS  I F I  ED 

SITE  IDENTIFIER: 

DATE 

RECEIUED: 

910308 

DATE  COLLECTED: 

910301 

DATE 

REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY :  USAF  RGN 

HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 

RESULTS 


Test 


Resu  1  t  s  Uri  1  t  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU 1 RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10256  OEHL  SAMPLE  NO: 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX  I  C/D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED: 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED: 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011070 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 

Results 

Un  i  t  s 

EPA  Method 

Total  organic  halides 

0  .  1 

H 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

NP 

1110 

Arsen  ic 

<0.02 

mg/L 

3020/7060 

Bar i urn 

NP 

mg  /L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.2 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.25 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

<  0 . 25 

mg/L 

3010/7420 

Me  r cu  r  y 

NP 

mg/L 

7470 

Se 1 en l urn 

NP 

mg/L 

3020/7740 

S  l  1  ve  r 

NP 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

NP 

1110 

Cyan ide  (total) 

NP 

SW  846  SEC 

Sulfides 

NP 

mg/L 

SUI  846  SEC 

Aroc  lor  1016 

<1.0 

mg/kg 

Aroclor  1221 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1242 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1248 

<1.0 

mg /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg /kg 

Aroc  lor  1260  <1.0 

Major  components  3N 

SN  :  See  comment. 

NP  :  Test  Not  Performed 

TO: 

AL/'OEBE 

BROOKS  AFB  TX  -,82?E»-5 0 0 0 

mg/kg 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10256  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HA2ARD0US/T0X I  C/'D  I SPQSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011070 

910308 

910531 


RESULTS 


IfiS  t 


Result  a  Units 


EPA  Method 


Common  t  s : 

SAMPLE  IS  >99H  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc 


Reviewed  by 


Michael  3.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONNENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


GT910257  OEHL  SAMPLE  NO:  91011071 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED:  910308 
910301  DATE  REPORTED:  910531 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Isa*. 

Resu  1  t  s 

Units 

EPA  Method 

Me  thoxychlor 

NP 

mg /L 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba  r  i  um 

<10.0 

mg/L 

3010/7030 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  lordane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch 1 o  r o  f o  r m 

<5.0 

mg/L 

Ch  r om i um 

<0.5 

mq/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20. 

mg  /L 

o-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

p-Creao l 

<20  . 

mg/L 

1 , 4-D ichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1 , 2-Dichloroethane 

<5. 0 

mg/L 

1,1-Dichloroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2  , 4-D 

NP 

mg/L 

2 ,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

Endr  in 

NP 

mg/L 

Hep  t  ach  1  o  r 

NP 

mg/L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexachlorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Lindane 

NP 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

Nitrobenzene 

<10.0 

mg/L 

TO: 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10257  OEHL  SAMPLE  NO:  91011071 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Rasul  U 

Up  its 

EPA  Method 

Pentach  lorophano 1 

<10.0 

mg/L 

Pyr i d l ne 

<10.0 

mg/L 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1  ver 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

1100 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2 ,4,6-Tr ich loropheno 1 

<10.0 

mg/L 

S i 1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Corrosivity 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

9.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2 . 0 

SW  846  SEC  8.3 

Su 1 f ides 

<10.0 

mg  -'L 

SW  846  SEC  8.3 

NP  :  Test  Not  Performed 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  5 OS)  >99S  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL).  (BOTTOM 
5 OS )  100S  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


318 


PAGE 


2 ( Con  t  ' d  ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910257  QEHL  SAMPLE  NO: 
UJASTE  ,  HAZARDOUS/' TOX I  C''D  I SP03AL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011071 


910303 

910531 


RESULTS 


Test 


Resu  1  t  s  Units 


EPrt  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev i ewed 


Michael  J.  UJant  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10258  OEHL  SAMPLE  NO:  91011072 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOX I C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDGRF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Resu  Us 

Un  its 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup )  >200 

degrees  F 

1010 

Corros lvity 

SINC 

1110 

Arsen  ic 

<0.5 

mg  'L 

3020/7060 

Bar  i urn 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mq/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mq/L 

7470 

Se 1 en i urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

S i 1 ve  r 

<0.5 

mq/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

<1.0 

1110 

Cyan ide  (total ) 

<2 . 0 

SW  8a6  SEC 

8.3 

Su'd  f  ides 

<10.0 

mg/L 

3W  846  SEC 

8.3 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  vs  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 

Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  67S  WATER,  32S  HYDROCHLORIC  ACID  AND  IS  INORGANICS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 

AL/OEBE 

BROOKS  AF3  TX  *'8235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10258  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/TOX  I  C-'D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011072 


910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Results  Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

Cor ros 1 vi ty 

SINC 

Arsen  ic 

<0.5 

Barium 

<10.0 

Cadmium 

<0.1 

Ch t  urn  1  urr, 

<0.5 

Lead 

<0.5 

Mercury 

<0.02 

Se Ionium 

<0.1 

S 1 1 ve  r 

<0.5 

Hydrogen  ion  tpH) 

<1.0 

Cyanide  (total) 

<2 . 0 

bvl f 1 des 

<10.0 

degrees  F 

1010 

1110 

mg/L 

3020/7060 

mg/L 

3010/7080 

mg/L 

3010/7130 

mg/L 

3010/7190 

mg/L 

3010/7420 

mg/L 

7470 

mg/L 

3020/7740 

mg/L 

3010/7760 

1110 

SUJ  846  SEC  8 . 3 

mg/L 

SW  846  SEC  8.3 

SINC  :  Sample  15  not  corrosive. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  73S  WATER,  24*  PHOSPHORIC  ACID  AND  3*  INORGANICS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10259 


QEHL  SAMPLE  NO:  91011073 


SAMPLE  TYPE: 


WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I  C-'D  I SPOSAL 


SITE  IDENTIFIER: 


DATE  RECEIUED:  910308 


DATE  COLLECTED:  910301 


DATE  REPORTED:  910531 


SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


la&\. 


Result 


Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 

Michael  J.  Want  land,  MSgt  ,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT91G260  QEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RON  HOSP  ELMEMDQRF/SGPB 


91011074 

910308 
91053  1 


RESULTS 


Isa.t 

Rjssu.1  La 

Units 

EPA  Method 

Me  t  hoxych 1 o  r 

NP 

mg/L 

Arsen i c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

8ar  ium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

<5 . 0 

mg/L 

Cadm i um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch 1 o  rdane 

NP 

mg/L 

Chlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch 1 o  r o  f o  r m 

<5.0 

mg/L 

Ch  r om i um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

o-Cr eso 1 

<20  . 

mg/L 

p-»Cresol 

<20. 

mg/L 

1  ,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1 ,2-Dich loroethane 

<5 . 0 

mg/L 

1 ,1-Dichloroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

Endr  in 

NP 

mg/L 

Heptach  lor 

NP 

mg  /L 

Hexachlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachloroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

L l ndane 

NP 

mg/L 

Nit  r obenzene 

<10.0 

mg/L 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

TO: 

AL/OEBE 

PAGE 

BROOKS  AFB  TX  78235 

-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  ANO  ENU IRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10260  OEHL  SAMPLE  NO:  91011074 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TGX I C/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 

Test 

1  ts 

U”  1 

EPA  Method 

Pentachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr id ine 

<10.0 

mg/L 

Se lan ium 

<0.1 

mg/L 

3020^7740 

Silver 

<0.5 

mg/L 

301 0/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

Uinyl  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5 . 0 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40 . 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Si lvex 

NP 

mg/'L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1 1 1  0 

Hydrogen  ion  (pH) 

6 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SU  846  SEC  8.3 

Su 1 f  ides 

<10.0 

mg^'L 

SU  846  SEC  8.3 

Major  components  SN 


NP  :  Test  Not  Performed 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10260  OEHL  SAMPLE  NO:  91011074 

SAMPLE  TYPE:  WASTE  ,  HAZARDOUS-'TOX  I  ^DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DttTE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  H03P  ELMEMDORF -SGPB 


RESULTS 


ICL8 1 


Units 


Method 


Commen  t  a : 

SAMPLE  IS  (TOP  5 OS)  >99%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  ( MOTOR  OIL).  (BOTTOM 
50%)  > 99%  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910261  OEHL  SAMPLE  NO 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011075 

910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Resu  I  t  s  Units 


ERA  Method 


Flash  Point  (closed  cup) 

124 

degrees  F 

1010 

Co  rrosivity 

SINC 

1110 

Arsen  ic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Bar i urn 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadm i urn 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Se 1 en  i  urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

S l 1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  IpH) 

11.0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2.0 

SU)  846  SEC 

Su l f i des 

<10.0 

mg/L 

bid  846  SEC 

Major  components  SN 


8 . 3 

3 . 3 


SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  >99*  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL/OEBE 

BPOOI-3  aF3  TX  “’3235-5  0  0  0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AF8,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10261  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/ TOX 1 C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDQRF /SGPB 


91011075 


910308 

910531 


RESULTS 


IS  3-1. 


Results  Units 


ERA  Me  t h o  d 


Analyzed  by:  Ratja-K  i  s  t  ne  r 


Consu  1  t  an  t  s  , 


Rev i ewed 


Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt,  USAF 
NCO I C  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GC9 10262 
UNCLASSIFIED 

910301 

BY:  USAF  RGN 


OEHL  SAMPLE  NO: 

DATE  RECEIUED: 
DATE  REPORTED: 
ELMEMDQRF/SGPB 


HOSP 


91011076 

910308 

910531 


RESULTS 


Test  Results  Units  EPA  Method 


Total  organic  halides 

<0.03 

Flash  Point  (closed  cup) 

>2  0  0 

degrees  F 

1010 

Cor  ros l v i t  y 

NP 

1110 

Arsen  l  c 

<0.02 

mg/'L 

3020/7060 

Ba  r l um 

NP 

mg/L 

3010/7080 

Cadm i um 

<0.2 

mg/L 

3010/7130 

Chromi um 

0.35 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.25 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

NP 

mg/L 

747  0 

Se  1  en  i  um 

NP 

mg/L 

3  02  0/774  0 

S i 1 ve  r 

NP 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

NP 

1110 

Cyan l de  (total) 

NP 

SU  8^o  SEC 

Su  1  f  i  des 

NP 

mg  /L 

SU  3^+6  SEC 

Aroclor  1016 

<1.0 

mg /kg 

Aroc 1  or  1221 

<1.0 

mg/kg 

Aroc  lor  1232 

<1.0 

mg /kg 

Aroc lor  1242 

<1.0 

mg /kg 

Aroc 1 o  r  1248 

<1.0 

mg  /kg 

Aroclor  1254 

<1.0 

mg /kg 

Aroc lor  1260 

<1.0 

mg/kg 

Major  components 

SN 

SN 

:  See 

comment  . 

NP 

:  Test 

Not  Per 

TO: 


AL/OEBE 
BROOKS  AFB 


'3235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENVIRONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GC9 10262  OEHL  SAMPLE  NO:  91011076 

SAMPLE  TYPE:  UNCLASSIFIED 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Re.au  Its  Units 


EPA  Method 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  >99*  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL). 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Reviewed  by: 


Michael  J.  Uantland,  MSgt  , 
NCOIC  Technical  Operations 


USAF 

Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910263  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE  ,  HAZARDOUS/TOX I C/D  I SPQSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


91011077 

910308 

910531 


RESULTS 


Test  Results 

Flash  Point  (closed  cup)  >200 
Corrosivity  SINC 

Arsen  i c  <0.5 

Ba  r i um  <10.0 

Cadm i um  <0.1 

Chromi um  <0.5 

Lead  <0.5 

Mercury  <0.02 

Selenium  <0.1 

Silver  <0.5 

Hydrogen  ion  (pH)  12.0 

Cyanide  (total)  <2.0 

Sulfides  <10.0 

Major  components  SN 


Units 

ERA  Method 

degrees  F 

1010 

1110 

mg/L 

3020/7060 

mg/L 

3010/7080 

mg/L 

3010/7130 

mg/L 

3010/7190 

mg/L 

3010/7420 

mg/L 

7470 

mg/L 

3020/7740 

mg/L 

3010/7760 

1110 

SW  8^6  SEC  8.3 

mg/L 

3W  846  SEC  3 . 3 

SINC 


Samp  1  e 


is  not  corrosi ve . 


SN 


See  comment . 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  8  IS  WATER  AND  19S  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


TO: 


AL  OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910263  OEHL  SAMPLE  NO: 
UASTE ,  HAZARDOUS/ TOX I  C/D  I SPOSAL 

DATE  RECEIVED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


9101107? 

910308 

910531 


RESULTS 


Test 


Results  Un  i  t  s 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT910264 

WASTE,  HAZARDOUS 

910301 

BY:  USAF  RGN  HOS 


OEHL  SAMPLE  NO 
TOXIC  ••DISPOSAL 
DATE  RECE1UED: 
DATE  REPORTED: 
P  ELMEMDORF/SGPB 


91011078 

910308 

^10531 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Lindane 

NP 

mg/L 

Arsenic 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Ba r  i um 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Benzene 

<5.0 

mq/L 

Cadm i um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Carbon  Tetrachloride 

<5 . 0 

mg/L 

Ch  1  o  rdane 

NP 

mg/L 

Ch  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Ch  loroform 

<5 . 0 

mg /L 

Chromi um 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

m-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

o-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

p-Creso 1 

<20  . 

mg/L 

1 ,4-Dich lorobenzene 

<10.0 

mg  'L 

1 ,2-Dich loroethane 

<5.0 

mg/L 

1 , 1-Dich loroethene 

<5.0 

mg  /L 

2 ,4-D 

NP 

mg/L 

2,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

End  r  i  n 

NP 

mg/L 

Hep  tach  lor 

NP 

mg/L 

He xach  lorobenzene 

<10.0 

mg/L 

Hexach  lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

He xach  loroethane 

<10.0 

mg/L 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Me  thoxychlor 

NP 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<100 

mg/L 

N  i  t  r obenzene 

<10.0 

mg  /L 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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1 ( Con  t  ' d ) 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 


REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10264  OEHL  SAMPLE  NO:  91011078 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Pen  tachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr  i d i ne 

<10.0 

mg/L 

Selenium 

<0.1 

mg /L 

3 02  0  "774  0 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Toxaphene 

NP 

mg/L 

U i ny 1  Chloride 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5. 0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

300 

mg/L 

2,4,5-Tr ichlorophenol 

<40  . 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg  -"L 

S l  1  vex 

NP 

mg/L 

Flash  Point  (closed  cup) 

>200 

degrees  F 

1010 

Ccw~  r  os  i  v  l  t  y 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion  (pH) 

7.  0 

1110 

Cyan  l  de  (total) 

<2.0 

SU1  846  SEC 

Su  1  f  ides 

<10.0 

mg/L 

SUI  SEC 

Major  components 

SN 

NP  :  Test  Not  Performed 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 
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2 ( Con  t  1 d  1 


AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENT AL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10264  OEHL  SAMPLE  NO:  91011078 

SAMPLE  TYPE:  WASTE ,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 


Units 


Me  t  ht 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  98%  1,1,1  TR I CHLOROETHANE  AND  2%  WATER. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Michael  J.  Want  land,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operat ions  Branch 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU IRONNENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10265  OEHL  SAMPLE  NO:  91011079 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDOUS/TOXIC/DISPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


RESULTS 


Test 

Results 

Units 

EPA  Method 

Flash  Point  (closed 

cup )  >200 

degrees  F 

1010 

Cor ros l vi ty 

SINC 

1110 

Arsen  i  c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Barium 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

• 

Cadmium 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chrom i urn 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Selenium 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

S i 1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Hydrogen  ion  (pH) 

9 . 0 

1110 

Cyan i de  (total) 

<2 . 0 

SW  346  SEC 

8.3 

Su«l  f  i  des 

<10.0 

mg/L 

SU  846  SEC 

8.3 

Major  components 

SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Commen  t  s : 

SAMPLE  IS  67%  WATER ,  32%  PETROLEUM  HYDROCARBONS  AND  1%  INORGANICS. 
<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 


AL/OEBE 
BROOKS  AFB 


78235-50 0 0 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RQNMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO: 
SAMPLE  TYPE: 

SITE  IDENTIFIER: 
DATE  COLLECTED: 
SAMPLE  SUBMITTED 


GT9 10265  OEHL  SAMPLE  NO: 
WASTE ,  HAZARDOUS/TOX I C/D I SPOSAL 

DATE  RECEIUED: 
910301  DATE  REPORTED: 
BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 


91011079 

910308 

910531 


RESULTS 


Is.a.t 


Re  su 1 t  s  Units 


EPA  Method 


Analyzed  by:  Raba-Kistner  Consultants,  Inc. 


Rev i ewed 


Michael  J.  Uantland,  MSgt ,  USAF 
NCOIC  Technical  Operations  Branch 


PAGE  2 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


BASE  SAMPLE  NO:  GT9 10266  OEHL  SAMPLE  NO:  91011080 

SAMPLE  TYPE:  WASTE,  HAZARDQUS/TOX I  C/D  I SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIVED:  910308 

DATE  COLLECTED:  910301  DATE  REPORTED:  910531 

SAMPLE  SUBMITTED  BY:  USAF  RGN  HOSP  ELMEMDORF /SGPB 


RESULTS 


Test 

Rjesu  1 1 s 

Uni-ts 

EPA  Method 

Benzene 

<5.0 

mg/L 

Carbon  Tetrachloride 

<5.0 

mg/L 

Ch  1  o  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Chloroform 

<5.0 

mg/L 

m-Creso I 

<20. 

mg/L 

O-Creso 1 

<20. 

mg/L 

p-Creao 1 

<20. 

mg/L 

1,4- Dichlorobenzene 

<10.0 

mg/L 

1,2-Dichloroethane 

<5.0 

mg/L 

1  , 1-Dich loroethene 

<5 . 0 

mg/L 

2  ,4-Dinitrotoluene 

<10.0 

mg/L 

He xachlo robenzene 

<10.0 

mg/L 

H^xach lorobutadiene 

<10.0 

mg/L 

Hexachioroethane 

<10.0 

mg/L 

Methyl  Ethyl  Ketone 

<20  . 

mg/L 

N  i  t  robenzene 

<10.0 

mg/L 

Pen  tachlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Pyr i d l ne 

<10.0 

mg/L 

Uiny 1  Ch lor ide 

<10.0 

mg/L 

Trichloroethylene 

<5.0 

mg/L 

Tetrachloroethylene 

<5.0 

mg/L 

2,4,5-Trichlorophenol 

<40. 

mg/L 

2,4,6-Trichlorophenol 

<10.0 

mg/L 

Arsen  i c 

<0.5 

mg/L 

3020/7060 

Bar i urn 

<10.0 

mg/L 

3010/7080 

Cadm i um 

<0.1 

mg/L 

3010/7130 

Chromium 

<0.5 

mg/L 

3010/7190 

Lead 

<0.5 

mg/L 

3010/7420 

TO: 


AL/OEBE 

BROOKS  AFB  TX  78235-5000 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 


BROOKS 

AFB,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 

BASE 

SAMPLE  NO: 

GT910266 

OEHL  SAMPLE  NO: 

91011080 

SAMPLE  TYPE: 

WASTE ,  HAZARDOUS/ TQX I C/D I SPOSAL 

SITE 

IDENTIFIER: 

DATE  RECEIUED: 

910308 

DATE 

COLLECTED: 

910301 

DATE  REPORTED: 

910531 

SAMPLE  SUBMITTED 

BY:  USAF 

RGN  HOSP  ELMEMDORF/SGPB 

RESULTS 


Lfi.s  \ 

Results 

Units 

EPA  Method 

Mercury 

<0.02 

mg/L 

7470 

Se  1  en  i  urn 

<0.1 

mg/L 

3020/7740 

Si  1 ve  r 

<0.5 

mg/L 

3010/7760 

Flash  Point  ( 

closed  cup)  124 

degrees  F 

1010 

Cor ros i vi ty 

SINC 

1110 

Hydrogen  ion 

(pH)  6.0 

1110 

Cyanide  (tota 

1)  <2.0 

SU  846  SEC 

8.3 

Su 1 f  ides 

<10.0 

mg/L 

SW  8^6  SEC 

8 . 3 

Major  compone 

n  t  s  SN 

SINC  :  Sample  is  not  corrosive. 

SN  :  See  comment. 


Comment  s : 

SAMPLE  IS  (TOP  5%)  > 99 %  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (MOTOR  OIL).  (BOTTOM 
95%)  90%  WATER  AND  10%  PETROLEUM  HYDROCARBONS. 

<  -  Signifies  none  detected  and  the  detection  limits. 
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AIR  FORCE 

OCCUPATIONAL  AND  ENU I RONMENTAL  HEALTH  LABORATORY 
BROOKS  AFB ,  TEXAS,  78235-5501 

REPORT  OF  ANALYSIS 


Base  SmMPLE  no:  GT910266  CEHL  sample  NO:  91011080 

SAMPLE  TYPE  :  1AS:E,  HAZAROGUS-'TOX  I  C-  D  I  SPOSAL 

SITE  IDENTIFIER:  DATE  RECEIUED:  910308 

DATE  COLLECTED:  9 10.’;,  1  DmI'E  REPORTED:  9  1053  1 

Sample  submitted  b1-1:  usaf  rqn  hosp  elmemdorf  'SGPB 


RESULTS 


ERA  Me  t  hod 


An  a  1 y zed 

by: 

Paba-Kistner  Consult  ant s, 

Inc. 

Rev i ewed 

bv  : 

Michael  J.  Uantland,  MSgt  , 
NCOIC  Technical  Operations 

USAF 

Branch 

[T 


